^Toronto   351nibcrsitj)  liifjvarg. 


PRESENTED    BY 

T/ie  University  of  Cambridge 

through  the  Committee  formed  in 

the  Old  Cotmtry 

to  aid  in  replacing  the  loss  caused  by  the  Disastrous  Fire 
of  February  the  14th,  1890. 


*     ■*-     ^     -■■     *-    -^    ^    -^     ■■■    O.^^AA^Jlh^AA*    A.fcjfc^h^.^.AA  ^~d 


p 


c^^^J^^,  >U..,«,w^V  GUic-— ^  »W.-^ 


ASTRONOMICAL 

OBSERVATIONS 

MADE  AT  THE 

OBSERVATORY    OF    CAMBRIDGE 

BY 

GEORGE  BIDDELL  AIRY,  Esq.   MA. 

LATE    FELLOW    OF    TRINITY    COLLEGE, 

AND     PLUMIAN     PROFESSOR     OF     ASTRONOMY     AND     EXPERIMENTAL     PHILOSOPHY 

IN     THE     UNIVERSITY     OF     CAMBRIDGE. 

Vol.  III. 
For  the  Year  1830. 


CAMBRIDGE: 

riUNTIO  BY  J.  SMITH,  PBINTEH  TO  TBB  VNIVBRDITVi 

AND    SOLD    BY    J.    &    J.  J.    DEIGHTON,    CAMBRIDGF; 
RIVINOTONS,    LONDON;     AND    PARKER,    OXFORD. 

M.DCCCXXXI. 


'V 


PREFACE. 


The  Transit  Instrument  is  still  the  only  capital  instrument  in 
the  Cambridge  Observatory :  the  only  determinations  therefore  con- 
tained in  this  volume  are  of  Right  Ascensions.  As  some  of  the 
impediments  to  the  completion  of  the  long-expected  Circle  are  now 
removed,  I  hope  that  in  the  next  volume  I  may  be  able  to  present 
the  reader  with  some  observations  of  North  Polar  Distances. 

The  general  plan  of  observations  is  the  same  as  that  of  the  last 
two  years.  Regular  observations  of  the  Planets  have  been  con- 
sidered as  the  primary  object.  A  few  observations  have  been  made 
for  completing  the  imperfect  Right  Ascensions  of  the  Astronomical 
Society's  Catalogue ;  and  a  few  for  establishing  the  places  of  stars 
which  in  the  preceding  years  had  been  but  once  observed.  The 
Moon-culminating  Stars  in  the  Supplement  to  the  Nautical  Almanac 
have  been  observed  when  practicable.  Beyond  this  nothing  has 
been  attempted  in  Sidereal  Astronomy.  The  Fundamental  Stars 
have  of  necessity  been  observed,  and  advantage  has  been  taken  of 
this  to  correct  their  places:  but  no  observations  have  been  made 
expressly  for  that  purpose.  The  observations  of  the  superior  planets 
have  generally  been  begun  when  they  passed  the  meridian  at  about 
half  past  one  o'clock. 

The  observed  places  of  the  Sun,  Moon,  and  Planets  have  been 
compared  in  this  volume  with  their  places  given  in  the  new  Berlin 
Ephemeris.    My  reason  for  adopting  this  work  as  my  standard  of 
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comparison  is,  that  the  places  of  the  Sun  and  Moon  are  given  to 
one  place  of  decimals  further  than  in  the  Nautical  Almanac,  and 
that  the  places  of  all  the  planets,  including  the  four  small  ones,  are 
given  to  the  same  degree  of  accuracy.  With  these  individual  merits, 
and  with  the  advantage  of  uniting  them  all  in  the  same  work, 
I  could  not  hesitate  in  comparing  every  planetary  determination 
with  the  places  given  there.  My  desertion  of  the  Nautical  Almanac 
has  been  occasioned  by  the  imperfection  of  its  plan,  and  not,  by 
any  fault  in  the  execution :  for  I  have  never  seen  any  work  which 
can  be  compared  with  it  for  typographical  correctness  in  all  parts, 
and  for  accuracy  in  all  respects,  where  accuracy  formed  a  part  of 
the  design. 

The  interpolations  from  the  Berlin  Ephemeris,  it  must  be  ob- 
served, are  much  more  troublesome  than  those  from  the  Nautical 
Almanac  and  Schumacher's  tables.  The  weather  has  also  been  finer 
in  this  than  in  either  of  the  two  preceding  years :  and  all  the  small 
planets  have  been  in  opposition.  Besides  these  additions  of  labour, 
my  official  employments  out  of  the  Observatory  have  been  more 
engrossing  than  usual.  From  all  these  causes  I  should  have  had 
considerable  difficulty  in  completing  the  task  which  I  impose  upon 
myself,  if  some  of  the  labour  had  not  been  much  diminished  by 
the  use  of  Mr.  Sheepshanks'  Right  Ascensions  of  Venus  on  ttie 
meridian  of  Berlin,  and  his  Meridian  Ephemeris  of  the  Planets 
for  the  last  six  months  of  1830.  The  value  of  those  works  must 
be  felt  by  every  one  who  has  had  occasion  to  observe  the  planets, 
but  more  particularly  by  one  who  considers  those  observations,  and 
their  comparison  with  tables,  as  his  regular  business;  and  who 
knows  the  labour  of  computation  which  they  spare  him. 

In  the  present  year  a  few  occultations  have  been  observed,  and 
they  have  been  reduced,  it  is  hoped,  in  such  a  way  as  to  exhibit 
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in  the  most  complete  manner  possible  the  results  that  follow  from 
that  very  accurate  observation. 

With  increased  experience,  a  more  complete  system  and  increased 
accuracy  in  the  revision  of  the  calculations  has  been  acquired.  And 
though  I  am  certain  that  there  are  very  few  errors  in  the  last 
volume,  I  dare  pronounce  with  equal  certainty  that  there  are  fewer 
in  the  present  publication. 


G.  B.  AIRY. 


Obtervaton/,  Cambridge, 
April  9,  1831. 


ERRATUM. 

In  the  inner  margin  page  10,   read,  Error  of  Level  on  Feb.  18  =  — 2",69.     From  Feb.  19  to 
Feb.  22,  -3",51. 
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CAMBRIDGE    OBSERVATIONS. 


Section    I. 

UNREDUCED    OBSERVATIONS. 

The  Transit  Instrument  of  the  Cambridge  Observatory  with  which 
the  following  Observations  were  made,  has  been  described  by  Professor 
Woodhouse  in  the  Philosophical  Transactions  for  1825.  The  braces,  which 
were  removed  by  him,  have  not  been  replaced:  and  the  counterpoises  have 
never  been  used  except  in  reversing  the  instrument.  The  focal  length  of 
the  telescope  is  nearly  10  feet,  and  its  full  aperture  5  inches.  In  the 
observation  of  bright  stars,  especially  when  they  are  unsteady,  the  aperture 
is  sometimes  diminished  to  4,  3,  or  2  inches.  The  power  used  for  all  the 
observations  in  this  volume  is  about  140.  The  wire-frame  has  two  hori- 
zontal wires  at  the  distance  of  about  1',  between  which  the  stars,  &c.  are 
observed,  and  seven  vertical  wires  whose  distance  for  an  equatoreal  star 
is  about  13'  of  time.  The  wires  are  of  silk  from  the  ball:  they  subtend 
an  angle  of  somewhat  less  than  1". 

The  eye-piece  is  fitted  with  the  usual  adjusting  screws  for  removing 
the  error  of  collimation.  These  have  not  been  used  since  the  wires  were 
fixed  in  1828.  The  error  of  collimation  (as  will  be  seen  in  Section  II.) 
has  been  examined  from  time  to  time,  and  no  appreciable  variation  has 
been  discovered.  A  small  alteration  was  made  in  the  position  of  the  object- 
glass  within  the  present  year,  and  this  has  caused  a  very  small  alteration 
in  the  error  of  collimation. 

A  micrometer  wire  parallel  to  the  vertical  wires,  is  moved  by  a  screw, 
one  revolution  of  which  corresponds  to  about  17',06  of  space.  As  an  ob- 
servation of  Polaris  or  S  Ursa?  Minoris  on  the  middle  wire  only  is  worth 
very  little,  and  as  the  observation  of  these  stars  on  all  the  wires  is  very 
tedious,  I  have  frequently  used  the  micrometer  wire  in  different  position* 
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instead  of  several  different  wires.  In  this  case  the  zero  reading  of  the 
micrometer  has  always  been  found  by  placing  the  moveable  wire  six  times 
in  contact  with  the  middle  wire,  alternately  to  the  right  and  left,  and 
taking  the  mean  of  the  readings.  The  screw  is  then  turned  exactly  1,  2, 
and  3  times,  or  2,  4,  and  6  times,  and  the  star  is  observed.  This  is  always 
to  be  understood,  though  not  expressed  in  the  notes :  the  zero  reading 
may  be  found  from  the  readings  given  in  the  notes,  observing  that  it  is 
nearly  24,000.  The  micrometer  wire  is  also  used  to  measure  the  apparent 
distance  of  a  mark  nearly  in  the  meridian  from  the  middle  wire:  a  deter- 
mination which  admits  of  much  greater  accuracy  than  the  determination 
of  the  coincidence  of  the  middle  wire  with  a  meridian  mark. 

When  Polaris  or  ^  Ursse  Minoris  is  thus  observed,  the  time  of  transit 
found  from  the  mean  of  the  observations  is  the  transit  over  the  middle 
wire.  The  time  of  transit  found  from  the  usual  observations  is  the  transit 
over  an  imaginary  line,  the  center  of  gravity  of  the  seven  wires  (supposing 
all  of  equal  weight).  These  do  not  exactly  coincide.  The  difference  is 
taken  into  account,  not  by  reducing  one  to  the  other,  but  by  using  dif- 
ferent numerical  values  for  the  Error  of  CoUimation  in  the  reductions 
then  applied  to  the  Observed  Transits,  as  explained  in  Section  II. 

When  the  transits  over  all  the  seven  wires  have  not  been  observed, 
the  following  process  has  been  followed.  If  by  striking  out  a  single  wire, 
symiuetrical  wires  before  and  after  the  middle  wire  remained,  their  mean 
has  been  taken.  This  is  not  strictly  correct,  for  their  mean  does  not  exactly 
coincide  with  the  mean  of  the  seven  wires :  but  it  is  near  enough.  But 
when  the  first  or  last  3,  4,  or  5  wires  only  have  been  observed,  the  fol- 
lowing corrections  have  been  applied. 

Illuminated  end  East, 

5  last  wires  observed ...13',44  x  cosec  N.P.D. 

4  last  observed^ 20,23  x  cosec  N.P.D. 

3  last  observed 26,90  x  cosec  N.P.D. 

Illuminated  end  West, 

5  last  wires  observed 13,46  x  cosec  N.P.D. 

4  last  observed 20,21  x  cosec  N.P.D. 

3  last  observed 26,95  x  cosec  N.P.D. 

In  other  cases  different  methods  have  been  used.  For  the  planets,  the 
alteration  of  right  ascension  is  taken  into  account.     The  imperfect  transits 
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of  Polaris  have  always  been  completed  by  comparing  the  mean  of  the 
same  wires  with  the  mean  of  the  seven  wires  in  three  or  four  complete 
transits. 

The  screws  for  adjusting  the  axis  in  a  horizontal  position  wei-e  altered 
twice  in  the  year  1828,  and  on  both  occasions  because  the  Western  pivot 
had  sunk  too  low.  In  the  whole  course  of  1829  the  Western  pivot  con- 
tinued, to  sink  (or  the  Eastern  to  rise),  and  in  the  middle  of  the  present 
year  it  was  nearly  7"  lower  than  the  Eastern.  It  was  then  adjusted,  and 
since  that  time  it  has  again  been  sinking  very  slowly.  I  cannot  imagine 
what  is  the  cause  of  this  continued  change.  The  variation  has  been  so 
extremely  gradual  that  there  has  never  been  the  least  imcertainty  as  to 
the  amount  of  the  correction  to  be  applied  for  the  error  of  level. 

The  screws  for  removing  the  meridian  error  have  not  been  altered  since 
the  year  1827.  An  examination  of  the  meridian  errors  in  Section  II.  of 
this  and  the  preceding  volumes  will  shew  that  the  meridian  error  (con- 
sidered positive  when  the  telescope  points  E.  of  the  S.  and  W.  of  the 
N.)  is  always  greater  in  winter  than  in  summer.  It  appears  to  be  at  its 
maximum  some  time  before  the  vernal  equinox,  and  at  its  minimum  some 
time  before  the  autumnal  equinox.  I  cannot  suggest  any  explanation  of 
this  curious  variation.  Like  the  former  it  is  so  slow  that  there  is  no 
uncertainty  about  the  correction  to  be  used. 

The  values  of  the  instrumental  errors  given  in  the  inner  margin  of 
each  page,  are  those  which  have  been  used  in  the  reduction  of  the  Observed 
Transits.  The  methods  and  the  times  of  determining  them  will  be  found 
in  Section  II. 

Great  care  has  been  taken  to  prevent  the  Sun  from  shining  on  the 
instrument  or  on  its  piers,  except  during  the  observation  of  his  transit. 
I  am  confident  that  none  of  the  observations  is  at  all  injured  by  the  effects 
of  temperature. 

The  Transit  Clock  is  of  Hardy's  construction  with  mercurial  pendulum: 
and  is  particularly  remarkable  for  the  loudness  and  sliarpness  of  its  beat. 
In  the  last  two  years  it  has  been  subject  to  a  little  unsteadiness  of  rate: 
and  lately  this  has  assumed  more  distinctly  the  appearance  of  over-com- 
pensation. I  have  not  thought  proper  to  make  any  alteration  in  the  com- 
IKjnsation,  as  I  am  not  yet  certain  that  the  unsteadiness  can  be  attributed 
to  tliis  cause. 


4  Cambridge  Observations. 

In  the  observation  of  double  stars,  the  brighter  star  has  always  been 
taken,  or  if  equally  bright,  the  preceding  star.  The  following  star  of 
Castor  is  always  observed. 

When  the  transit  over  the  VII  wire  has  not  been  observed,  the  hours 
and  minutes  set  down  in  that  column  are  those  which  belong  to  the  wire 
last  observed. 

A  second  is  always  taken  from  the  clock  before  the  observation;  the 
observer  then  counts  to  the  end,  and  after  the  observation  compares  his 
counting  with  the  clock.  It  sometimes  happens  therefore  that  all  the 
wires  are  one  or  two  seconds  wrong  (from  the  inclination  at  which  the 
light  falls  on  the  clock  face),  and  not  unfrequently  5  or  10,  the  clock  face 
being  strongly  marked  at  every  5  seconds.  Sometimes  also  when  the  clock 
beats  immediately  after  the  passage  of  the  star,  the  second  is  set  down 
too  great  by  1.  When  these  are  altered,  notice  is  given  in  the  notes. 
Sometimes  also  the  hours  and  minutes  are  set  down  wrong;  of  these  no 
notice  is  given. 

Two  or  three  observations  (I  believe  not  more)  have  been  suppressed, 
and  a  few  are  noted  as  bad.  These  have  been  thus  noted,  not  because 
the  intervals  of  the  wires  were  irregular,  but  because  all  were  too  small 
or  too  great,  or  because  there  was  other  evidence  of  the  observer  having 
been  confused. 

The    observations    marked    with    the  initial    B    are    by    the    assistant 

Mr.  Baldrey:  all  the  others  are  by  me.  The   observations   are  always  first 

entered  in  a  memorandum  book  with  a  metallic  pencil :   this  is  preserved 
for  future  reference. 


Transits  Obsehved  in  the  Year  1830. 


Day  of  llic 
Month. 


Jail. 


Jan.  7 


Jan.  8 


Jan.  9 


Name  of  Star 
or  Planet. 


(n)  a  Ceti 

a  Persei . . . 

Piazzi  249  • 

J  1  L. 

75  Tauri... 

Aldebaran . 

Capeila . . . . 

Rigel 

A.S.C.  626. 

/i  Tauri . . . . 

Piazzi  339  • 
(6)  A.S.C.  765 . 

Sirius 

Saturn  1  L. 

Saturn  2  L. 
(c)  Regulus  . . . 


Venus  1  L. 

a  Persei . . . 

Piazzi  249  • 
(d)  75  Tauri . . . 

Aldebaran . 

Capeila.. . . 

Rigel 

A.S.C.  626. 

/3  Tauri.... 

Piazzi  339  • 

A.S.C.  765. 
(e)l  IL 


Venus  1 L 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

(/)5|<:6"N.P.D.  22''.2 
sjc  7°'N.P.D.  21°.l 

Aldebaran 

Capeila 

Rigel.. 

^  Geminorum 

51  Geminorum. . . . 

D  1  L.. 

k  Geminorum 

*  Ursse  Minoris  . . . 
(g)  Do.  with  microm. 

a  Ceti 

a  Persei 

*  N.P.D.  22''.2' . . 
5|<:  N.P.D.  22<'.9' . . 


56,0 
25,9 
46,7 
32,1 
15,0 
41,4 
24,9 


23,0 

0,6 

26,1 


10,0 
11,0 


49,9 

46,9 
25,4 
46,1 


41,2 
24,4 
53,7 
22,6 

0,1 
25,9 
59,0 

0,7 

2,5 

4,5 

5.5,4 

25,1 


29,S 
40,8 
24,0 
53,6 
30,8 
6,6 
9,7 
24,5 


22.12,4 

55,1 
25,0 
35,6 
23,5 


II. 


9,4 
46,5 

0,8 
46,5 
28,9 
55,6 
44,1 

7,9 
37,0 
16,0 
39,9 


24,1 


28,2 
3,6 

0,8 
46,1 

0,4 
28,4 
55,0 
43,7 

7,3 
36,5 
15,6 
39,4 
12,8 
14,9 

16,1 

19,1 

8,9 

45,8 


7,5 

54,7 

43,1 

7,2 

45,0 

20,9 

24,0 

38,5 

16.37,0 

22.51,2 

8,6 
45,6 
11,3 
59,2 


III 


22,9 

7,0 

14,8 

0,8 

42,8 

9,4 

3,3 

21,2 

50,5 

31,0 

53,4 

26,5 

38,0 

39,1 


17,2 

14,4 

6,6 

14,1 


9,1 
3,0 
21,0 
50,1 
30,9 
53,0 
26,3 
29,6 

29,8 

33,6 

22,3 

6,2 


44,8 
8,8 
2,8 
20,7 
59,5 
35,0 
38,6 
52,4 
20.21,5 
23.30,0 

22,0 

6,0 

47,0 

34,6 


IV. 


36,4 
27,6 
2.9,0 
15,1 
56,8 
23,5 
22,7 
35,0 

4,6 
46,4 

7,1 
40,4 
52,2 


56,3 
31,0 

28,0 
27,1 
28,4 


23,0 
22,2 
34,6 

4,0 
46,2 

6,8 
40,1 
44,0 

43,4 
48,3 
35,8 
26,9 
23,3 
22,3 
22,9 
22,0 
34,3 
14,0 
48,8 
52,9 
6,5 
24.8,5 
24.8,5 

35,7 
26,8 
23,0 
10,6 


50,0 

48,3 

43,2 

30,0 

11,0 

37,6 

42,2 

48,8 

18,5 

2,0 

21,2 

54,3 

6,4 

7,5 


45.1 

41,9 
48,1 
42,6 
10,3 
37,2 
42,0 
48,4 
18,0 
1,8 
20,8 
53,9 
58,9 

57,5 

3,0 

49,4 

47,9 

59,7 

0,6 

37,0 

41,8 

48,0 

28,6 

3,1 

7,9 

20,7 

'.55,7 

,A5,0 

49,1 

47,8 
59,4 
46,5 


VI. 


3,4 

8,9 

57,1 

44,0 

24,9 

51,4 

1,3 

2,0 

32,0 

17,1 

34,6 

7,9 

20,2 


24,6 
58,9 

55,7 

8,6 

56,6 

24,5 

51,1 

1,0 

2,0 

31,9 

16,9 

34,4 

7,6 

13,4 

11,0 

17,6 

2,8 

8,2 

35,1 

37,4 

50,9 

0,8 

1,6 

42,8 

17,0 

22,0 

34,4 


25.23,6 

2,4 

8,0 

34,8 

21,9 


VII.  Wire. 


h.      in.      s. 


51 
10 
56 
8 
16 


4.24 
5.    2 


16,9 
29,4 
11,0 

.58,4 

38,8 

5,7 

20,7 


4. 

7. 
13, 
56. 
58. 


6.35 
9.16 
9-16. 
9-57 


46,0 
32,5 
48,3 
21,6 
34,4 
35,3 

12,6 


22. 
3. 
3, 
4. 
4. 
5. 
5. 
5. 
5, 
5, 
5. 
6, 


20.  9,4 
10.29,0 
56.  10,7 
16.38,3 
5,0 
20,1 
15,6 
45,8 
32,0 

47,9 
21,3 
27,9 


24. 

2. 

4. 

7. 
13. 
56. 
58. 

7. 


22  .  23  , 


55 
51 
10 
34 
II 
24 
2 
.    4 


6.51 
7.  1 
7.  5 
7.21 

18 

18.26 


24,7 
32,0 
16,3 
28,9 
11,0 
14,7 
4,8 
20,0 
15,0 
57,1 
31,0 
36,6 
48,5 


2,0 


2.51.  16,0 
3.  10.28,3 
3.34.  10,9 
3  .  40  .  57,5 


Mean 
of  Wires. 


2.50 
3.    9 


3. 
4. 
4. 
4. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
6. 
9- 
9. 
9- 

22. 
3. 
3. 
4. 
4. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
6. 

22. 

1  . 

2. 

3. 

3. 

4. 

4. 

5. 

5. 

6. 

7. 

7. 

7. 
18. 
18. 


55 

8 

15 

23 

1 

3 

7 

12 

56 

57 

34 

15 

15 

56 


,  36,43 
.  27,66 
.  28,95 

■  15,27 
.  56,89 
,  23,51 

.  22,74 
.  34,98 
.  4,51 
,  46,52 

■  7,23 
,  40,42 
,52,18 
.  53,22 

56,37 
31,18 


19-28,16 

9-27,27 
55  .  28,42 
15.56,37 
23  .  23,08 


1  . 
3, 

7. 
12. 
56. 
57. 

6. 


22,34  ! 
34.66 

4,13 
46,22 

6,89 
40,14 
44,20 


22  .  43,57 
54  .  48,30 
50  .  35,84 
9  -  27,00 
32  .  23,41 
22,44 
22,84 
22,07 
34,34 
13,97 
48,91 
4.53,10 
21  .  6,50 
24.  8,6 
24.    7,5 


2  .  50  .  S5,.56 
3.  9-26,79 
3.32.  23,14 
3.39-  10,54 


Error  of  CoUimation  =-|-  1",8.     For  i  Urstc  Minoris  with  micrometer  it  is  +2",5. 

Error  of  Level =  —  2",98. 

Meridian  Error =  +  13",0. 


(a)  Illuminated  end  of  Transit  axis  West. 

(b)  l.3*.72  subtracted  from  the  mean. 

ic)  All  very  steady  and  well  observed. 

d)  Clouds,   I4'.01   subtracted. 


(f)     All  the  stars  this  evening  steady. 
IJ")  .'>3'-87  subtracted  from  the  mean. 
Ig)    Very    faint.      Micrometer  at   18,084;    20,084, 
&c. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.     m.      s. 


Mean 
of  Wires. 


h.     m.      ». 


Jan.  9 


Jan.  10 


Jan.  12 


Jan.  17 


Jan.  18 


Jan.  19 


Jan.  21 


Aldebaran  . 

(a)  ])  2  L 

Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 


40,7 

38,0 

8,9 


54,8 
52,4 


©IL. 

0  2L. 

(6)  a  Ceti . 


0  IL 

©2L 

Venus  1  L. 
(c)  a  Arietis  . . 
(rf)  a  Ceti 


(<?)  Aldebaran  . 
(/)  Capella  .... 

(/)Rigel 

Ig)  S  UrsK  Min.  S.P, 
with  Microm. 


".1 


©IL 

©2L 

{h)  Polaris 

(J)  a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran 

Capella 

(A)  Sirius 

^  Geminorum.  . . 

51  Geminorum.. 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 


26,1 

21,5 

42,4 

8,5 

2,0 
22,6 
43,8 
18,5 

7,9 

54,5 

43,0 

6,8 

22.51,5123.11,0 


8,5 

6,8 

36,9 


22,6 
21,2 


6,9 
27,9 
54,9 

47,6 
8,0 

30,3 
3,9 

54,3 

40,5 
23,5 


36,0 
56,8 
21,9 

16,4 


54,2 

50,7 
11,6 
35,3 

30,9 


35,7 
55,1 


57,4 
33,0 
21,4 

8,8 

2,5 

20,3 

23.30,0 


41 


4,7 
55,5 
24,3 
41,3 
24,3 


30,8 

7,0 

10,1 

56,2 


0  IL. 
©2L. 


Polaris 

(0  *  N.P.D.  15°.  19' 
(ni)  a  Arietis 

o  Ceti 


51,9 
11,1 


55,7 


50,1 

9,8 

,11,5 

19,3 

8,7 

45,5 

55,4 

43,7 

23,5 

45,3 

20,9 

25,6 

9,6 

36,7 

49,2 


4,8 
23,9 


6,2 
25,3 

41.  5,7 


9,3 


33,6 

22,3 

6,2 

9,6 

2,9 

37,0 

59,4 

35,0 

41,4 

22,9 

51,4 


36,8 

35,8 

5,0 


49,9 


11,0 
47,5 
35,0 

22,4 
21,2 
33,7 

23.50,0 


5,4 
26,0 
49,0 

45,7 
6,4 

24,9 
2,3 

48,5 

86,7 
41,3 
47,6 

24.  7,5 


57- 


7,5 

20,6 
39,8 

49.  7,8 
21,4 
34,4 
23,0 


18,6 
38,5 
.27,0 
47,8 
35,9 
26,9 
23,5 
22,1 
51,5 
14,1 
48,8 
57,7 
36,1 
7,6 
18,2 


22,1 

19,7 

40,6 

2,1 

0,0 
20,5 
38,5 
16,8 


4,4 
8  .  4 .  4,3 
9.15.  33,0 
9-15 


19.22.34,1 

19  .  24  .  55,0 

2.51.  15,8 

19.31.14,7 
19  .  33  .  35,0 
22.35.51,9 

1  .  55.31,1 

2  .  50 


50,6 
0,0 
1,1 
24.26,3 


34,5 
54,1 

57-13,5 
12,1 
49,1 
36,4 


33,5 

53,1 

5.36,5 

3,2 
49,5 
47,9 
37,1 
41,8 

6,0 
28,9 

3,5 
13,6 
50,0 
22,5 


13, 


36,2 

49,4 
8,9 

5.25,8 

2,6 

3,6 

50,1 


47,8 

7,3 

,27,0 

17,5 

2,9 

8,0 

50,8 

1,1 
19,3 
43,0 
16,9 
29,8 

3,9 
37,3 
45,9 


4. 
5, 
5, 

6  .  24  .  47,3 


24.  4,5 
2  .  19,5 
4 


19. 

19 
1  , 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
9 
9 


3,8 
23,1 

13.26,0 

53,4 

17,5 

3,6 


57. 

59. 

21  . 

55. 

51  . 

10. 

24. 
,  2. 
.35. 
,52. 
,  1  . 
,21  . 
.28, 
.32, 
.  12. 
.13 


2,2 
21,9 
32,5 
32,1 
16,1 
28,6 

4,9 
20,0 
33,6 
57,1 
31,1 
45,1 
17,0 
53,0 


4  .  23  .  22,66 

8  .    3  .  21,20 

9  .  14  .  50,95 
9-14.  54,13 

19-21  .50,61 

19-24.  11,47 

2  .  50  .  35,36 

19-30.31,04 
19-32.51,53 
22.35  .  11,11 

1  .  54  .  47,59 

2  .  50  .  34,89 


23  .  22,57 
1.21,57 
3  .  33,90 


6  .23  .  49,1 


4,7 


20  .    1  .  17,9 
20.    3.37,2 

1.21.  28,6 
1  .  41  .  45,1 

1  .  55  .  32,7 

2  .  51  .  16,7 


19-56 
19-58 
0.57 
1  .54 
2.50 
3-  9 
4-23 
5.  1 
6.34 
6.51 
7-    0 


9-12 
9-12 


20. 
20. 


•  18,96 
.  38,52 
.28,9 

.  48,32 
.  3,5,84 

-  26,90 

-  23,23 
.  22,27 
.51,46 
.  14,08 

-  49,03 
.  57,62 
.  36,53 

-  7,10 

•  17,77 
-21,85 

-  34,90 
.  54,21 


0.57.15,7 
1.39.11,96 

1  -  54  .  48,88 

2  .  50  .  36,40 


B. 

B 

B. 

B. 

B 

B. 

B. 

B 

B 

B. 

B. 

B. 

B. 

B 

B, 

B 

B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation  =  -|-  1",8 

Error  of  Level  =  —  2",92. 

Meridian  Error  from  Jan.  9  to  Jan.  12  =+  13",0. 


For  8  Ursae  Minoris  with  micrometer,  it  is  -{-  2",5. 
From  Jan.  17  to  Jan.  21,  =  +13",5. 


(a)   Trembling  and  coloured. 

(6)    I  was  late,  and  began  to  count  the  beats.     The 

transits  were  10,9:  24,5:  37,9:  51,3:  5,0:  18,1': 

31,8:  and,  finally,  60=5  2\51"".44'. 
(c)    Not  well  observed, 
(rf)    13',47  added.    Clouds:  the  transits  by  counting 

were    3,3:    l6,9:    30,4:   44,0:   57,5:   and  after 

waiting,  60  =  2\51"'.51'. 


(e)    Worse  defined  and  more  unsteady  than  I  ever 

saw  a  star. 
(/)  A  little  better  than  the  last. 
(sr)   Veryunsteady.  Micrometerat27,054:  26,054,  &c. 
{h)    12"'.r,9   subtracted.     Very  great  motion:   bad 

observation.  (i)  Unsteady. 

(k')    Not  a  good  observation. 
(l)    5<y,96  subtracted  from  the  mean. 
(m)  14',58  subtracted  from  the  mean. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    m.     : 


Mean 
of  Wires. 


Jan.  21 

Jan.  2i 

Jan.  25 

Jan.  31 
Feb.  1 

Feb.  3 


a  Persei . . . 
Aldebaran . 


a  Ophiuchi. 
a  Lyrae 


(a)  0  1  L. 

©2L. 


a  Andromedte. 


(6)  Venus  1  L. 
(c)  o  Arietis  . . 


(rf) 


(e) 


D  iL 

I?  Orionis. ... 
z  Aurigae  .... 
A.S.C.  808... 

Sirius 

T  Geminorum. 

Castor 

PoUux 

^  Cancri .... 

a'  Cancri 

Saturn  I  L. . . . 
Saturn  2  L. . . . 

a  Hydrae 

f  Leonis 

/SI  Leonis 

10  Sextantis. . 
Regulus 


Feb.  4 


Feb.  5 


Feb.  7 
Feb.  8 


a  Ophiuchi. 
a  Lyrae  .... 


©IL. 

©2L. 


Cygni. 


(/)0  1L 

©2L 

Venus  1  L 

a  Androtneds. . . . 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

*  N.P.D.  22'". 9' 
jf:  N.P.D.  21°.  1' 
Aldebaran 


ig) 


25,6 
41,5 

33,0 
30,7 

20,8 
28,3 

3,4 

0,7 
6,2 

42,0 
23,5 
7,7 
49,9 
12,2 
48,1 
12,9 
24,1 
10,8 
12,6 
35,7 


49,0 
21,1 
35,4 
59,6 
52,8 

35,8 
33,4 

19,1 
34,5 

56,6 

20,3 
35,2 
53,9 


46,1 
55,7 

46,7 
47,9 

35,0 
42,7 

18,7 

14,3 
20,9 

56,8 
37,9 
22,9 

5,7 
25,9 

3,6 
28,7 
39,6 
24,5 
26,4 


32.49,7 
8,9 
59,1 
29,1 
26,5 
32,7 
45,1 


53,6 
2,6 
34,9 
50,2 
12,4 
6,9 

49,3 
50,8 

32,7 
48,3 

15,5 

34,4 
49,1 

7,3 
21,7 
40.53,8 
23,5 
12,6 
49,5 

2,8 
10,6 
58,7 


6,9 
9,3 

0,4 

5,5 

48,9 
56,9 

33,9 

28,8 
35,1 

11,2 
51,9 
38,5 
21,2 
39,8 
18,7 
44,4 
55,0 
38,1 
40,1 
3,7 


15,9 

48,7 

5,6 

25,7 


3,2 
7,9 

46,6 

2,7 

34,3 

48,2 
3,2 
20,4 
36,6 
48..57,5 
37.8 
25,8 
10,1 


48,1 
12,9 


27,4 
23,9 

14,1 

22,3 

3,1 
11,2 

49,1 

42,7 
49,6 

25,7 

6,2 

54,0 

37,4 

53,9 

34,6 

0,8 

9,9 

51,7 

53,9 


21,9 
29,6 
2,6 
20,4 
40,2 
34,5 

16,8 
25,1 

0,3 
16,6 

53,2 

2,4 
17,1 
34,2 
52,2 


52,3 
39,8 
30,7 
13,7 
25,5 
27,1 


48,2 
37,4 

27,6 
39,8 

17,6 
25,7 

4,8 

55,9 
3,9 

40,4 

21,1 

10,0 

53,6 

8,5 

50,4 

16,7 

25,7 

6,0 

7,7 

32,6 


43,1 
16,1 
35,5 
54,0 
48,2 

30,8 
42,3 

14,7 
30,2 

12,1 

16,5 
31,2 
47,1 

8,0 
i.14,7 

6,6 
53,2 
51,5 
50,3 

3,9 
41,2 


9,1 
51,6 

41,7 
56,7 

32,0 
39,8 

20,0 

9,8 
18,5 

54,3 
34,5 
25,3 

9,5 
21,7 

5,7 
32,2 
40,8 
19,6 
21,5 


3.10.  29,7 
4.24.    5,7 

17  .  24  .  55,6 
18.29.  14,0 

20.26.46,1 
20 .  28  .  54,0 

23  .  57  .  34,8 

23  .  21  .  23,4 
1  .  55  .  33,2 


49,8 
56,7 
29,7 
50,8 
7,8 
2,1 

44,5 
59,6 

29,1 
44,3 

31,0 

30,3 
45,3 

1,1 

22,9 

13.13,8 

21,1 

6,9 
12,0 
25,2 
39,6 
55,0 


9,7 

49,0 

40,9 

25,0 

36,0 

21,5 

21  .48,1 

32  .  55,9 

33,4 

34,9 

0,7 


10,2 
43,3 
5,5 
21,6 
16,0 


17.24.58,7 
18.29.16,9 


21  , 
21  , 


11  .42,9 
13 .  58,7 


20 .  33  .  49,8 


21 .23. 
21 .25, 
23  .  28  . 
23 .  57  . 

1 

1 

2 

3 

3 

4 

4 


44,1 
59,2 
14,4 
38,1 


55 
51 
10 
41 
11 
24 


36,0 
20,1 
32,4 
,  0,8 
17,2 
8,9 


3.    9-27,57 
4  .  23  .  23,58 

17.24.  14,16 
18.28.22,41 

20.26.    3,36 
20.28.  11,22 

23  .  56  .  49,25 

23  .  20  .  42,23 
1  .  54  .  49,63 


46, 

2, 


6.14 
6.  18 


34 
57 
21 
32 


8.34 
8.43 
9.  7 
9.    7 


16 
20 
40 
44 
56 


25,73 
6,30 
54,19 
37,47 
54,00 
34,66 
0,54 
10,15 
52,01 
53,87 
18,17 
21,77 
29,59 
2,34 
20,48 
40,18 
34,46 


17.24.  17,02 
18.28.25,14 

21.11.    0,77 
21.13.  16,47 

20.32.53,21 

21  .  23  .  2,31 
21.25.17,19 
23  .  27  .  34,06 
23  .  56  .  52,28 
0.57.  4,9 
54.52,31 
50 .  39,65 
9 .  30,76 
39.  13,80 
9  •  25,37 


4  .  23  .  26,99 


B. 
B. 

B. 
B. 

B. 
B. 

B. 

B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 

B. 
B. 

B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation  =  +  1",8. 

Error  of  Level  from  Jan.  21  to  Feb.  5  =  —  2",92. 

Meridian  Error  from  Jan.  21  to  Jan.  25=+13",5. 


From  Feb.  7  to  Feb.  8,  =  -  2",69. 
From  Jan.  31  to  Feb.  8,  =+  12",4. 


(a)  Undoubtedly  10*  too  great 

fi)  Cloudy.     The  5th  set  down  54,9. 

(c)  The  5th  set  down  4,9. 


(d)  The  5th  wire  doubtful. 

f e)  The  4th  marked  doubtful.      (J")  Very  unsteady. 

Ig)  Disturbed  at  the  3  last  wires. 


AS 
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Transits  Observkd  in  the  Year  1830, 


Day  of 

the 
Moil  til. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.     m.      s. 


Mean 
of  Wire.«. 


Feb.  8 


Capella .... 
ft  Tauri . . . . 
A.S.C.  808. 

Castor 

Procyon . . . 
Pollux 


28,1 
4,3 


Feb.  9 


a  Ceti 

ft  Persei 

a  Persei 

:+:  N.P.D.  22°. 9'.. 

Capella 

ft  Tauri 

(a)  ;^c7,8"■.N.P.D.70'■.48' 

z  Aurigae 

Sirius 

T  Geminorum .  . . . 

Castor 

Pollux 

e  Cancri 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 


14,1 
0,3 

25,6 

59,2 


28,7 

26,6 

28,1 

4,2 


47,5 
19,4 
6,7 
29,8 
13,9 
41,0 

12,9 
4^9,9 
49,0 
2,2 
47,2 
19,4 


8,7 
13,6 
49,1 


25,2 
55,0 
40,4 


23,9 
27,7 

4,5 
30,0 
40,5 

8,8 


Feb.  10 


U>) 


(c) 


Feb.  11 


01L 

02L 

a  Androraedae  . . . 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

>|<  N.PD.  22''.9'. 
>|<  N.P.D.  21".  1'. 

Aldebaran 

Capella 

ft  Tauri 

>|<7,8"'N.p.D.70''.48' 

~  Aurigae 

A.S.C.  808 

Sirius 

Castor 

A.S.C.  939 

Pollux 

>|<  N.P.D.  76°. 50' 

A^  Cancri 

a'  Cancri 

Saturn  1  L - 

Saturn  2  L 


16,6 
31,1 

6,3 
32.50,7 

8,3 
59,3 


58,7 

30,2 
44,8 
21,5 
40.53,8 
22,9 
12,7 


0  IL.... 
02L.... 
a  Arietis.. 
«  Ceti  . . . 
((/)  a  Persei.. 


32,4 

44,6 

27,6 

4,1 

4,8 

8,4 


13,7 
13,9 
30,1 
25,4 
20,4 
11,7 
13,4 
21,6 


10,6 
58,4 
47,4 
19,6 
18,9 
24,0 


6,7 
34,8 
22,6 
45,6 
27,1 
56,1 

26,1 

6,7 

10,1 

37,7 
6,6 
34,4 
33,3 
39,7 
41,5 
20,1 
45,9 
55,7 
22,6 
7,9 


48 


25,6 
50,2 
38,8 
1,9 
40,9 
11,9 

39,8 
24,8 
30,3 
13,4 
25,8 
50,1 
47,7 
55,2 
55,7 
35,6 
2,0 
11,4 
36,3 


26,5 


27,5 
29,7 
46,4 
40,8 
33,9 
25,9 
27,6 


13,4 

27.2 

8,2 

58,7 


38,9 

27,7 
41,6 
22,8 
12,4 


44,5 

58,1 

36,6 

,56,6 

37,2 

26,0 

37 

47,5 

12,3 

6,7 
34,0 
32,1 
39.6 
21,7 
41,9 
45,6 

2,1 
55,5 
47,6 
39,3 
41,3 
49,8 


57 


41,2 
55,9 
36,9 
25,9 
9,5 


58,2 
12,9 
51,9 
.  0,7 
52,0 
39,4 
13,7 
25,7 
26,6 
25,3 
49,7 
47,3 
55,1 
38,3 
55,4 

1,9 
18,0 
11,3 

2,1 
53,2 
54,9 


6,7 

55,8 
9,2 
51,7 
39,9 
30,2 


45,7 
5,6 
54,6 
17,7 
54,2 
27,0 

53,2 
42,4 
51,1 
49,3 
45,2 
5,6 
2,1 
11,4 
10,0 
51,4 
17,8 
26,8 
50,1 
37,7 


4,5 
20,8 
10,8 
33,9 

8,1 
41,9 

6,7 
59,9 
11,9 
24,9 

4,4 
20,4 
15,9 
26,7 
23,7 

7,1 
33,5 
41,5 

4,0 


12,7 
26,7 

7,4 
i.10,5 

6,8 
53,2 
49,5 

3,2 
40,5 
45,0 

5,0 

1,8 
11,0 
54,6 
10,2 
18,0 
33,6 
26,7 
15,9 

7,5 

9,1 
17,3 


13. 


9,5 
23,1 

6,6 
52,7 
51,1 


5.2.  23,9 
5.13.  36,1 
6.  19-26,4 
7.21.  49,6 
7.28.21,7 
7  .  32  .  57,2 


54,9 

26,1 
40,6 
22,6 
11,3 
21,1 

6,7 
24,6 
40,4 
54,6 

4,4 
20,5 
15,7 
26,5 
10,2 
23,7 
33,3 
49,9 
41,6 
29,3 
20,7! 
22,3 


35,3 


2. 
2. 
3. 
3. 
5. 
5. 
6. 
6. 
6. 
6. 
7. 
7. 
8. 
9. 
9. 

21  . 

21. 

23. 
1, 
I 

2, 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 


20,1 

17,6 

32,1 

0,7 

23,7 

35,6 

30,3 

41,9 

37,9 

22,3 

21  .  49,6 

32  .  57,0 

15.  17,8 

6.    5,7 

5 


31  .  40,0 
33  .  54,5 
37,7 
15,5 


57 
21 
55 
51 
41 
11 
24 


35,6 

19,9 

0,4 

17,7 

8,5 

23,7 

35,4 

.30,1 

41,9 

25,9 

37,6 

49,1 

6,0 

57,1 

17.43,4 

35  .  34,5 

44.36,1 

5  .  45,6 

5 


13 

4 

15 

19 

35 
21 
27 
32 


22,831 
3T'll2l 

2 
3 


20,8 

6,2 

11,3 


,  35  .  36,4 

.37.51,2 
.  55  .  35,5 
.51.19,8 
,  10.31,8 


5.1.  26,00 
5.  12.50,17 


18. 
21  . 

27. 
32. 

50 
54 

9 
39 

1 
12 

3 
14 


6.34 
6.57 


8  .  14 
9.    5 


21  .30 

21  .33 

23.56 

0.57 

1  .54 


6.  18 
6.34 
7.21 
7.26 
7.32 

8.  17 
8.34 
8.43 
9-    5 

9.  5 


.  38,70 
.  1,80 
.  40,88 
.  1 1,53 

.  39,72 
.  24,74 
.  30,45 
.  13,54 
.  25,85 
•  49,95 
.  47,61 
.  55,36 
.  55,73 
.  35,73 
.  1,84 
.  11,15 
.  36,37 
.  22,92 
.  26,70 

.  58,33 

■  12,67 
.  52,00 

■  2,7 
.  51,98 
.  39,60 
.  13,41. 
.  25,36 
.  26,50 
.  25,73 

■  49,76 
.  47,53 
.55,21 
.38,17 
.  55,72 
.  1,64 
.  18,02 
.  11,20 

-  1,80 
.  53,26 

-  54,96 

•  3,57 

•  6,97 


21  .  34  .  55,26 
21  .  37  .    9,33 

1  .54.51,78 

2  .  50  .  39,38 
3.    9.30,19 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.! 

B. 
B.! 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation =  +  1",8. 

Error  of  Level =  -  2",69. 

Meridian  Error =  +  12",4. 


(a)  .14,25  subtracted  from  the  mean. 

(b)  35',70  subtracted  from  the  mean. 


(c)    15",97  subtracted  from  tlie  mean, 
(f/)   20,.59  subtracted  from  the  mean. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 
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Day  of 

the 
Monlh. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


11. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


/i.     m-       s. 


Mean 
of  Wires. 


It. 


Feb.  11 


Feb.  12 


:)^  N.P.D.   21°.  1' 
(o)  Aldebaran 


(6) 


0  IL 

©2L 

Polaris 

a  Persei . . . . 

Sirius 

Saturn  1  L. 
Saturn  2L. 
a  Hydrae. . 
Regulus . . . 


Feb.  13 


(0 


0  XL 

02  L 

Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 
a  Hydras . . 
Regulus ... 


Feb.  14 


Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

((/)  /i  Persei 

a  Persei 

*  N.P.D.  21°.  1' 

Capella 

/?  Tauri 

S  Orionis 

f  Orionis 

o  Orionis 

(e)  r  Aurigffi 

(/)A.S.C.  808 

Sirius 

T  Getninorum  .  . . 

Castor 

(g)  Pollux 

e  Cancri 

n'  Cancri 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 


Feb.  18 


a  Andromedae .  . . 
a  Persei 

*  N.P.D.  22°. 9'. 

*  N.P.D.  2r.r . 

Aldebaran 

Capella 

/3  Tauri 

2  Ononis 


33,4 


9,9 


23,5 

32.47,-5 
28,4 
13,5 
42,6 


22,8 
37,2 
40.50,8 
48,2 
27,3 


47,5 
12,6 

37,2 
51,1 


24,7 
26,1 

50,9 
5,0 


9,1 
41,4 
10,4 


29,6 
55,3 


49,8 
53,4 

4,4 
18,2 
24,7 


0,3 
3,2 
7,6 

18,7 
32,0 


16,7 
21,1 

32,9 
46,1 
52,6 


28,9 
30,0 
35,0 

46,8 
0,0 


48,8 
53,4 


40. 


58,2 


27,5 
31,9 
27,0 
3,2 
54,7 
45,9 
33,1 


42,4 
2,5 

7,2 

51,8 
21,9 
11,6 
47,8 
48,3 

9,0 
46,6 
18,5 

8,0 
59,1 
46,7 


48, 


12,8 


13,1 
24,6 
53,8 
13,0 

4,7 


26,7 
4,0 

28,9 

40,0 
7,7 

26,6 


15,9 
20,9 

.53,6 

36,5 

24,9 

5,6 

8,8 

46,1 

5,7 

33,6 

21,3 

2,9 

0,3 

39,2 

21,5 

40,6 

1.9,6 

44,8 

55,1 

21,4 

40,1 

31,8 


56. 


10,2 
29,5 
34,7 

57,8 
50,9 
38,1 
23,6 
29,4 
23,8 
24,6 
48,9 
34,8 
26,1 
13,9 
54,6 
37,6 
54,8 
34,6 
0,5 
10,7 
35,0 
54,0 


5,1 


24,6 
33,9 
4.3,1 
26,5 
2,4 
54,4 


21,7 

20,2 

47.6 

0,3 

7,8 
57,2 
45,7 
17,6 

7,6 


35,4 
8,3 
36,1 
46,4 
11,1 
5,2 
33,1 
20,8 


49,6 

50,7 
28,8 
11,7 
23,8 
25,1 
24,3 
48,2 
34,2 


2,9 
40,5 

5,3 

18,9 

5.  9,8 

50,9 

9,1 
38,9 


40,7 
54,2 

18,9 
33,0 


4.11.  17,5 
4.24.    8,4 


11,2 
23,4 


21.39. 
21 .41 . 

1  .21  . 

3.  10. 


44,1 
48,9 

0,2 
13,8 
20,8 


56,6 

57,7 
2,6 

14,1 

27,5 


5. 


43,3 
48,4 

6,7 
6,0 


13. 


41,4 
50,1 

1,8 
44,2 

4,1 
48,0 
39,9 
27,6 

9,9 
53,9 

9,0 
50,8 
16,7 
25,9 
49,1 

8,1 

0,7 


38,9 

56,7 

2,6 

7,5 
19,8 

5,7 
59,1 
10,9 
39,6' 

3,7 
19,6 

2,1 
53,7 
41,1 
25,7 

9,4 
22,7 

6,1 
32,6 
41,1 

3,0 
21,9 


6,2 
49.6 
47,8 

1,4 
39,4 
43,8 

3,8 
47,8 


18,6 

21,0 
10,2 
23,4 
38,7 
53,3 

2,7 
19.1 

1.5 


6. 
9. 
9. 
9. 
9. 

21  . 
21  . 

9. 

9. 

9. 

9. 

1 , 
1. 

2. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
6. 
6. 
6. 
6, 
7. 
7. 
8. 
8. 
9- 
9. 

23. 
3. 
3, 

4. 
4. 
5, 
5. 
5. 


35. 
5. 
4. 

17. 
57. 

43, 
45. 

4. 

4. 
17. 
57. 

21  . 
.W. 
51  . 
55, 
10, 
11  , 

2, 
13, 
21  . 
30. 
43. 
15, 
19. 
35. 
58. 
21  . 
32. 
15. 
44. 

4. 

4. 

57. 
10, 
40, 
11  , 
24, 
2, 
13, 
21  . 


32,8 
46,7 
12,5 
31,8 
37,2 
7.3 


10,9 
16,4 

27,7 
41,2 
49,4 

10,4 
16,0 

9.8 
34,6 
19,0 
16,8 
31,0 
16,8 
22,6 
34,7 
14,9 

6,8 
54,6 
41,4 
2.5,7 
36,9 
21,9 
48,4 
56,0 
16,8 
35,4 
28,7 


36,3 
30,7 
58,7 
15,9 
7,6 
21,4 
34,3 
14,8 


4.    9.25,23 
4  .  23  .  26,35 


21  . 
21  . 

0. 

3. 

6. 

9. 

9. 

9. 

9. 

21  . 
21  . 

9. 

9. 

9 


38  .  51,02 
41  .  5,06 
57.    0,4 

9 .  29,89 
34.55,31 
24,80 
28,60 
30,34 
35,00 


4. 

4. 
16. 
56. 


42  .  46,40 

44  .  59,82 

4.    6,87 

4  .  10,50 

16.29,59 

9  .  56  .  34,74 


56. 

54. 

50. 

54, 

9. 

9. 

.    1 . 

,  12. 

20. 

29, 

43. 

14. 

18, 
,34. 


6.57 


21 
32 
14 


8  .  43 
9-  3 
9-    3 


59,5 
51,02 
38,52 
23,50 
29,43 
24,14 
24,91 
48,95 
34,83 
26,34 
13,90 
54,52 
37,65 
54,79 
35,02 
0,71 
10,48 
35,26 
54,16 
46,47 
49,96 


23  .  56  .  50,70 
3  .  9  .  28,90 
3..'i9.  11,80 
9  .  23,98 
23  .  25,26 
1  .  24,23 
12.48,;j6 


5  .  20  .  34, 14 


B. 

15. 

I 

R.l 

B.I 
B.I 
B.i 
B.' 

B.I 
B.I 

B.I 
B.I 
IV 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B, 


Error  of  Collimation =  +  l",8. 

Error  of  Level =  -  2",69. 

Meridian  Error =  +  12"4. 


(a)  I4',01   subtracted  from  the  mean. 

(6)  2"".0',2  a<lded  to  the  mean, 

(c)  The  observer  hurried  and  nervous. 

((/)  The  5th  set  down  40,4. 


(e)  15»,64  subtracted  from  the  mean. 
(./")  15',97  subtracted  from  tlie  mean. 
ig)    The  3d  set  down  51,1. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

tlie 
Montli. 


Feb.  18 


Feb.  19 


Feb.  20 


Name  of  Star 
or  Planet. 


(  Orionis . . . 
f  Orionis. . 
a  Orionis  . . 

(a)  Castor 

Procyon . . . . 

Pollux 

Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 


01L 

02L 

Venus  1  L 

a  Andromedae  ... 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

;^<  N.P.D.  22°. 9'.. 

*  N.P.D.  21°.  1'.. 

Aldebaran 

Capella 

7  Orionis 

2  Orionis 

«  Orionis 

f  Orionis 

a  Orionis 

(6)  E^  Orionis 

(6)  :+:7,8"'.N.p.D.70°.48' 

2  Aurigae 

A.S.C.  808 

T  Geminorum. . . 

Castor 

Pollux 

e  Cancri 

a*  Cancri 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 


Feb.  22 


01L 

0  2L 

Venus  1  L. . . 

Polaris 

a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran.  . . 
Saturn  1  L. . . 
Saturn  2  L. . , 
a  Hydrae... . , 
10  Sextantis. 
Regulus 


II. 


m.    a.       m,  s 


9,9 
45,3 
32,5 


23,8 
48,8 


22,4 
34,3 
15,4 
5,3 
32.48,8 
8,2 
57,6 
27,1 
25,1 
31,4 
i3,9 
26,6 
35,6 
53,7 
10,0 
45,1 
32,6 


40, 


6,9 


12,8 
24,1 


12,6 
30,7 


(e)  0  1  L. 

0  2L. 


12,6 

25,0 

9,8 

32.44,6 

57,7 


III. 


23,8 
59,0 


12,1 
89,3 


6,7 

35,8 
48,1 


20,1 

49,8 

22,7 

11,1 

47,6 

0,7 

8,4 

57,8 

46,1 

48,9 

7,9 

23,6 

58,7 

46,1 

39,2 

18,0 

22,6 

5,2 

2,7 

28,6 

39,6 

7,5 

26,5 


48 


14,0 
49,6 


48,2 

26,5 
38,7 
22,9 
40.49,4 
11,5 
48,1 
58,1 


36,5 
12,6 
59,4 
44,1 
25,6 
54,7 
17,1 


49,1 
1,9 


IV. 


VI. 


m.   s.      m.   «, 


49,9 
25,9 
13,1 

0,4 
39,0 

9,9 


35,7 
,54,6 
36,9 
24,7 
8,1 
36,7 
45,8 
11,5 
5,1 
2,5 
20,6 
36,7 
12,2 
59,6 
53,1 
31,8 
38,2 
21,0 
18,5 
44,5 
54,7 
21,0 
40,0 
58,6 


56, 


53,0 

54,1 
5,6 


40,1 
52,3 
36,7 
48.53,5 
24,8 
8,5 
12,0 
42,5 


32,2 
3,2 

13,1 
6,6 

7,5 
19,0 


34,8 

2,7 
15,8 
55,3 
50,8 
55,8 
51,2 
37,9 
29,0 
12,1 
23,6 
25,1 
24,4 
15,9 
34,0 
49,9 
25,9 
13,2 

6,7 
45,7 
54,1 
37,1 
34,5 

0,3 

9,9 
34,9 
53,6 


16,7 

53,9 

6,0 

50,2 


16,6 
27,2 
20,9 

21,1 
32,5 


38,0 
28,9 
25,6 


0,5 
29,8 
40,2 
34,1 

34,8 
46,3 


3,7 
39,4 


16,7 
52,8 
25,0 
45,4 


I6,2 
29,5 


17,3 
52,8 
40,6 
32,2 
6,3 
40,3 


6,2 

1.  4,7,13 

5,2 
51,6 
49,7 
48,2 

1,8 
39,7i 
43,9, 
29,6, 
47,71 

3,8 
39,4 
27,0 
20,6 
59,6 

9,9 
52,8 
50,1 
16,2 
25,2 
49,1 

7,9 
27,5 


VII.  Wire. 


h.    m.     s. 


7,4 
19,9 

3,8 
5.  6,8 
51,7 
50,2 
39,5 
10,4 


43,3 
54,4 
48,0 

48,3 
59,6 


2,9 

30,3 
43,1 
22,8 
21,3 
,  5,6 
19,6 

5,1 
10,1 
23,3 
38,7 
53,2 

2,8 
42,4 

0,5 
17,1 
52,7 
40,4 
34,7 
13,5 
25,1 

9,1 

5,9 
32,1 
40,7 

2,7 
21,4 


5  .  25  .  30,6 
5.30.  6,0 
5  .  43  .  53,9 
7.21  .48,1 
7  .  28  .  19,9 
7  .  32  .  55,6 
9-3.  13,7 
9-    3 


45,0 

21,1 
33,7 

17,2 


5,1 
10,5 
53,7 


28,3 

57,1 

8,0 

2,1 

2,2 
13,3 


22 
22 
23 
23 

1 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5. 

5. 

5. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

7. 

7. 

8. 

8. 

9- 

9. 

22. 

22. 

23. 

1  , 

2, 

3, 

4, 

9 

9 

9 

9 

9 


6 

8 

25 

57 

21 

55 

51 

10 

40 

11 

24 

2 

13 

,21 


44,1 

56,7 
36,6 
36,5 
8,7 
34,1 
18,7 
30,6 
59,7 
16,2 
7,7 
21,4 
56,6 
14,6 
25  .  30,6 
30.  6,1 
54,1 
48,9 
27,6 
40,6 
19  •  24,6 
58.21,2 


Mean 
of  Wires. 


A. 


43 
2 
4 

15 


21 
32 
15 

44 


47,9 
55,6 
16,4 
34,9 
2  .  55,4 
2 


21 
21 


34,9 

47,2 

30,3 

9,6 

18,5 

30,9 

7,5 

2  .  38,8 

2 

17 .  10,7 
45.21,1 
57 .  15,7 

18.15,8 
20 .  26,9 


5, 
5, 

5, 
7 
7 
7 

9.   2 
9-    2 


24 .  50,25 
29 .  25,86 
43.  13,17 
21  .  0,38 
27  •  39,16 
32.  9,80 
2.31,25 
34,80 


22. 
22, 


23.24 

23 .  56 

0.56 


54, 
50, 

9 
39 

9 
23 

1 
13 
20 
24 
29 
43 


6.  2 
6.  3 
6.14 
6.18 
6.57 


21 
32 


8.  14 
8.43 


9- 
9- 

22. 

22. 

23. 
0. 
2, 
3, 
4, 

9. 

9. 

9 

9 

9 

21 , 

21, 


2. 

2. 

9- 
12. 
23. 
56. 
50. 

9. 
23. 

1  . 

2. 
16. 
44. 
56. 

17. 
19. 


2,94 
15,63 
5.5,77 
50,84 
58,3 
51,12 
38,10 
28,89 
12,25 
23,70 
25,56 
24,33 
15,93 
34,14 
50,24 
25,73 
13,28 

6,86 
45,72 
53,91 
37,04 
34,34 

0,34 

9,98 
35,04 
53,84 
13,05 
16,63 

53,79 
6,11 
,  50,12 
,58,6 
.  38,19 
.  29,25 
.  25,78 
.  56,42 
.  0,34 
.  30,05 
.  40,58 
.  34,34 

34,83 
46,17 


B, 

B.I 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.i 
B.' 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.! 

B. 
B. 


Error  of  CoUimation  =  +  1",8. 

Error  of  Level  from  Feb.  18  to  a  Andromedae  Feb.  19  =  — 2",69.     From  Polaris  Feb.  19  to  Feb.  22,  =  -  3",51. 

Meridian  Error  from  Feb.  18  to  Feb.  20  =  +  12",4.     On  Feb.  22,  =+  10",5. 


(a)    15',92  subtracted  from  the  mean. 

(i)   There  appears  to  be  some  mistake  in  these,  as 


(0 


the   intervals   are  too  small:    the  observer  was 
confused.     No  use  is  made  of  them. 
No  use  is  made  of  this  observation. 


Transits  Obseeved  in  the  Year  1830, 
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Day  of 

the 
Month. 


Feb.  24 
Feb.  25 


Feb.  28 


Mar.  3 


Mar.  4 


Name  of  Star 
or  Planet. 


Sirius  . . 
Procyon . 


01L 

02L 

a  Andromedae  . 

Polaris 

a  Arietis 

u  Ceti 

a  Persei 


Castor 

Procyon 

Pollux 

e  Cancri 

^fi.T^-N.p.D.TbXSO' 


(«)  J  IL 

(6)  Sirius 

Castor 

A.  S.C.  939... 

Pollux 

K  Cephei  S.P. 

Saturn  1  L. . . . 

Saturn  2  L. . . . 
(c)  24  Hydrae 

a  Cephei  S.P. . 

a  Hydrae 

h  Leonis 

a  Aquilae 

a  Cygni 

Mercury  2  L. . 


0  IL 

02L 

(rf)  Venus  1  L 

a  Andromedae  .. 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran 

(e)  Capella 

7  Orionis 

3  Orionis 

f  Orionis , 

f  Orionis 

a  Orionis 

(/)*  6,7"".  N.P.D. 

70°. 48' 


12,1 
58,7 

14,8 

26,3 

4,6 

32.37,6 

6,8 


26,2 

10,1 
56,3 
21,5 
50,9 
15,9 

38,6 

8,2 

8,8 

25,3 

20,0 


3,4 


11,8 
44,9 
21,4 
58,0 
51,5 
55,0 

26,9 
37,4 
59,4 


32.44,8 
2,7 
53,1 
23,1 
39,2 
22,2 


49,6 

5,4 

41,4 

28,1 

1,2 


II. 


25,9 
12,0 

28,5 
40,0 
19,8 
40  42,5 
21,1 
9,7 
46,7 

25,9 
10,1 
36,7 
4,6 
30,6 

52,9 
22,1 
24,4 
41,0 
35,4 
2,7 


20,6 


40,4 
58,5 
34,9 
11,6 
10,1 
9,1 

40,5 
50,9 
12,7 
15,9 
40.47,6 
17,3 
6,7 
43,6 
53,1 
41,1 
44,1 
3,1 
18,9 
54,9 
41,7 

1.-5,1 


III. 


40,1 
25,6 

42,2 
53,7 
34,4 


35,3 

23,3 

7,5 

41,7 
23,3 
51,3 
18,5 
44,6 

7,4 
36,0 
40,2 
56,8 
50,6 
26,9 
31,5 


48, 


8,8 
11,9 
48,3 
25,0 
29,0 
22,8 

53,9 

4,4 

25,9 

31,0 

,46,8 

31,7 

20,0 

3,8 

6,7 

0,6 

57,7 

16.2 

32,0 

7,8 

55,1 

28,7 


IV. 


53,8 
39,1 

55,6 
7,8 
50,0 
56.48,8 
49,9 
37,2 
28,1 

57,6 
36,7 
7,2 
32,6 
58,0 

22,0 
50,2 
56,3 
13,0 
6,0 
51,1 


4.9,0 
33,3 
37,4 
25,6 
2,2 
38,9 
48,0 
37,0 

7,8 
18,3 
39,() 
46,5 
56.53,8 
46,2 
33,8 
24,6 
20,9 
20,1 
11,8 

29,9 

45,8 

21,5 

9,2 

42,5 


8,3 
52,7 

9,8 

21,2 

•  5,7 

4.58,6 

5,1 
50,8 
49,0 

13,9 
50,2 
22,1 
46,1 
12,1 

36,8 

4,2 

12,1 

28,9 
21,1 
15,6 
59,9 


46,8 
6,5 
39,4 
16,0 
52,5 
7,0 
51,1 

21,5 
31,7 
53,2 
1,8 
4.58,5 
0,7 
47,0 
45,2 
34,7 
38,8 
24,9 
4.%8 
5,0,2 
34,9 
22,6 

.56,3 


VI. 


21,9 
6.1 

23,0 

34,9 

20,8 

12.58,8 

19,0 

4,6 

9.6 

29,6 
3,7 

37,9 
0,0 

25,9 

51,1 
18,2 
28,3 
44,9 
36,7 
39,7 


VII.  Wire. 


A.     m.     s. 


6.35. 
7.28. 


36,4 
19,8 


22  .  29  .  36,7 

22  .  31  .  48,4 

23  .  57  .  35,7 
1.21.    2,8 

1  .  55  .  33,6 

2  .  51  .  18,0 

3  .  10 .  30,1 

7  .  21  .  45,2 
7.28.  17,3 
7  .  32  .  53,3 
8.  15.  13,9 
8.17.39,6 


17,2 

0,5 

34,7 

52,9 

29,9 

6,0 

26,1 

4,9 

35,0 

45,0 

6,5 

17,0 

13.  2,3 

15,5 

0,7 

S,9 

48,8 

58,5 

38,6 

56,7 

12,6 

48,3 

35,9 

10,2 


6. 
6. 

7. 

7. 

7. 

8. 

8. 

8. 

9- 

9- 

9. 

9. 
19. 
20. 
21  . 

22. 
22. 
23. 
23. 

1  . 

1  . 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. 

5. 


.  5,7 
.32,3 
.44,0 
.  0,8 
.51,7 


27 
35 
21 
27 
32 

49 

59  ■  28,2 

59 

6 .  14,0 
13.  3,0 
17.  6,5 
20 .  43,5 
40 .  19,7 
33  .  44,8 
14.18,9 

55  .  48,4 

57 .  58,9 

2 .  19,9 

57 

21  .  7,3 
55.30,1 
51  .  14,0 
10.26,3 
24.    3,0 


2.  18,3 
13.51,9 
21  .  10,1 
25  .  26,0 
30.  1,9 
5  .  43  .  49,6 

6.    4.24,6 


5. 


Mean 
of  Wires. 


6  .  34  .  54,07 
7.27.39,15 

22  .  28  .  55,80 
22  .  31  .  7,47 
23.  56.50,14 
0.56.50,1 
1  .54.50,12 
2.50.37,12 
3.    9-28,17 


7.20, 
7.27. 
7.32, 
8.  14. 
8.16. 

6.26. 
6.34. 


20 
26 
32 


8.48 
8.58 
8.58 
9.  5 
9.11 
9.16 
9.20 

19.39 

20.32 
21  .  13 


22. 
22. 
23. 
23. 

0, 

1  . 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 


55. 
.57. 

1  . 
56. 
56. 
54. 
50. 

9- 
23. 

1  . 
13. 
20. 
24. 
29. 
43. 


57,72 
36,80 
7,15 
32,37 
58,10 

22,07 
50,17 
56,30 
12.96 

5,93 
51,20 
45,75 
48,93 
33,22 
37,52 
25,67 

2,31 
38,82 
48,07 
36,97 

7,72 
18,09 
39,60 
46,44 
54,4 
46,32 
33,6 1 
24,64 
20,91 
19,94 
11,42 
29,92 
45,70 
21, .53 

8,89 


6.    3.42,66 


Error  of  Collimation  from  Feb.  24  to  Feb.  28  =  + 1",8. 
Error  of  Level  from   Feb.  24  to  Feb.  28.. ..  =  -3",5I. 
Meridian  Error  from  Feb.  24  to  Feb.  28...  =+10",.5. 


From  Marcli  3  to  March  4,  =  —2", I. 
From  March  3  U)  March  4,=  -3",90. 
From  March  3  to  March  4,  =  +  10",2. 


(6) 


(c) 


Transit  Reversed,  Illuminated  end  East. 
I  was  late,  and  counte<i  the  beats.     The  transits 
were  18,2:  32,1:  46,0:  0,2:  14,2:  28,2:  42,3: 
and  60  =  6*. 35"". SO-. 
20',43  subtracted.     Not  well  observed. 


(rf)   Not  well  observed, 
(e)    The  5th  was  set  down  37,8. 
(J")  This  transit  is  not  used,  as  there  appears  to  be 
some  error.     The  iiitt'rval«  arc  too  sniiill. 
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Transits  ObserveC  iU  tHe  Year  1830. 


Day  of 

tlio 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


m.    s.       m-    s. 


VII.  Wire. 


k,     m.      s. 


Mean 
of  Wires. 


Mar.  4 


Mar.  5 


Mar.  6 


(«) 


\  Geminorum. 
q  Geminorum. 


J  1  L 

Procyon 

Pollux 

>tc  6,7".  N.P.P.) 

760.50' / 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

a  Cephei  S.P. ... 

a  Hydrae 

Regulus 


(6) 


(0 


0  IL 

02L 

a  Andromedse  . . . 

a  Arietis 

Ceti 

/3  Persei 

a  Persei 

Aldebaran 

Capella 

y  Orionis 

3  Orionis 

6  Orionis 

f  Orionis 

a  Orionis 

24  Ursse  Minoris. 

\  Geminorum  .  . . 

q  Geminorum. . . . 

Castor 

(rf)  Procyon 

Pollux 

(e)   12  Cancri 

D'  Cancri 

D  IL 

(_/ )  I  Cancri 

K  Cephei  S.P. ... 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

(g)  24  Hydrae 

a  Cephei  S.P 

a  Hydrae 

Regulus 


(A)0  1L 

02L 

a  Andromed.c 
Polaris 


48,1 
33,7 


15,0 
46,1 


2,0 
39,8 
48,2 

7,3 
34,8 

29,1 


12,2 
45,0 
48,9 

9,3 
20,0 


2,1 


4,8 
40,6 
58,5 

2,5 

23,1 
33,4 
15,4 
16,8 


15,9 
.'53,9 
2,8 
21,0 
50,4 

42,6 

15,1 


30,2 

6,9 

17,0 

34,9 

5,7 

56,1 


44,1 
20,6 
31,6 
48,5 
21,1 

10,5 

43,8 


58,6 
34,8 
45,9 
2,2 
36,0 

24,0 


25,4 
22,4 
38,5 
21,7 


49,2 

5,1 

40,7 

27,7 

17-31,6 

47,6 

22,3 

7,8 

4,1 

19,7 


21 


43,0 
43,0 
52,3 
41,1 
44,0 

2,8 
18,4 
54,2 
41,4 
.47,4 

1,8 
36,7 
23,9 
17,7 
34,6 


26, 


5,5 
37,5 


19,7 
51,6 


38,4 
32,7 


2,8 


52,1 
11,7 
44,3 
48,6 

51,7 

2,3 

0,2 

32.43,5 


49,5 

5,7 

40,4 

57,7 

2,4 

5,9 

15,5 

15,4 

40.44,0 


9.3 
11,8 
16,1 

36,8 

46,9 

30,6 

31,1 

20,1 

0,6 

3,3 

6,2 

0,1 

57,6 

16,0 

31, 

7,8 
54,8 
0,5 
15,2 
51,0 
39,6 
30,9 
50,0 

8,9 
34,0 

5,8 
57,5 
26,5 

0,7 


33,4 
37,8 
25,3 
30,5 

50,2 

0,8 
46,1 
45,9 
33,6 
18,3 
24,6 
20,7 
19,8 
11,1 
29,3 
45,2 
21,1 

8,6 
30.13,6 
29,8 

5,8 
55,9 
44,7 

5,3 
22,7 
48,3 
20,3 
11,9 
50,7 


19,5 

8,3 

11,5 

16,1 

18,7 

29,0 

30,2 

48.45,0 


18,1 
32,8 
37,1 
25,0 
29,9 

32,6 

43,1 

46,0 

56.55,8 


34. 


6,4 
39,0 
44,1 

3,6 
14,3 

1,7 

0,6 
46,9 
35,7 
44,9 
34,4 
39,0 
24,8 
43,0 
59,0 
34,5 
22,1 
30,8 
43,5 
19,6 
11,7 
58,2 
20,7 
36,5 

2,5 
34,6 
26,1 
15,0 
28,6 


38 


1,8 

34,7 
52,7 

57,7 

17,8 
27,2 
17,1 
15,1 

0,4 
53,5 

5,5 
48,2 
58,4 
38,2 
56,2 
12,4 
47,9 
35,6 
,41,4 
58,1 
33,9 
27,5 
11,2 
35,6 
50,8 
16,7 
48,8 
40,6 
38,9 


46,4 

5,9 

38,7 

43,8 

45,4 

56,4 

0,9 


46,3 
59,8 
34,2 
52,4 
57,3 


8. 
8. 
9- 
9. 
9. 

22. 
23. 
23. 

1  . 

2. 

2, 

3, 

4. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5, 

6. 

7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

8. 

8. 

8. 

8. 

8. 

8, 

9. 

9. 

9. 

9. 


6.  12,1 

9-49,1 

23.    0,2 

28  .  1.5,8 

,  32  .  51,5 

17.37,8 

,  59 .  12,3 

■  59 

,  13  .  3,3 
.17.  6,2 
.57-11,9 


59- 

1  . 
.'57. 
55. 
51  . 
55. 
10. 
24. 

2. 
13. 
21  . 
25. 
30. 
43. 
42. 

6. 

9. 
21  . 
28. 
32. 
57. 
11  . 
17. 
32- 
50. 
58. 
58., 

6. 
13. 
17- 
57. 


31,7 
41,1 
32,0 
29,7 
13,9 
11,4 
26,1 
2,6 
17,7 
.52,1 

9,7 
26,1 

1,6 
49,3 
54,8 
12,0 
48,6 
4.3,1 
25,0 
51,0 

4,7 
30,8 

3,2 
54,4 

3,6 
57,1 


13,3 
3,1 
5,9 

11,2 


59,8  23  .    3  .  12,5 

9,8  23.    5.23,4 

16,123.57.31,6 

13.  2,8    1.21.    5,5 


5. 
9. 

22, 

27. 
32, 


30,14 

7,20 

17,06 

34,78 

5,60 


8.  16.56,44 


8.58. 
8.58. 
9.11  . 
9.16, 
9.56, 


29,32 
33,33 
37,76 
25,50 
30,24 


22. 
23. 
23, 

1 

2 

2 

3, 

4, 

5. 

5, 

5. 

5, 

5  , 

5. 

6. 

7. 

7. 

7. 

7. 

7, 

7, 

8 

8 

8, 

8 

«, 

8, 

9 

9 

9 

9 


58  .  50,35 
1  .  0,53 
56.46,18 
54  .  45,90 
50.33,51 
54.  18,28 
9  .  24,26 

23  .  20,41 

1  .  19,69 
13.  11,14 
20 .  29,46 

24  .  4.5,41 
29.21,11 
43  .    8,50 

14,30 

29,72 

5,41 

55,64 

44,54 

5,27 

56  .  22,86 

10  .  48,22 

20,25 

11,90 

.50,84 

14,78 

17,97 

32,80 

37,53 

25,07 

29,90 


16. 
32. 
48. 
58. 
58. 
5. 
11  . 
16. 
56. 


23.    2.32,37 

23.    4.42,78 

23  .  56  .  45,77 

0  .  56  .  54;3 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation =  —  2",1. 

Error  of  Level =  -  3",90. 

Meridian  Error =  +  10",2. 


(n)  There  is  apparently  something  wrong  in  this 
transit :  the  intervals  are  too  small.   It  is  not  used. 

(6)     13',47  subtracted  from  the  mean. 

(c)  The  4>th,  5th,  and  6th  were  set  down  too  little 
by  10». 


{d)    The  6th  was  set  down  10,2.     All  the  seconds 

are  too  great  by   10. 
(e)     1S*,86  subtracteid  from  the  mean. 
{J")  14',20  subtracted  from  the  mean. 
Ig)    The  3d  set  down  18,5.  (k)  Unsteady. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 
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Dav  of 
the 

Moiitli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  M'ire. 


h.     m.     ». 


Mean 
of  M'ires. 


Mar  6 


Mar.  7 


Mar.  8 


CI  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran 

Capella 

a  Orionis 

24  Ursee  Min;  S.P 

Castor 

Procyon 

Pollux 

12  Cancri 

D'  Cancri 

6  Cancri 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

»'  Cancri 


2,6 
51,9 
22,2 
37,7 
21,3 
27,3 

7,8 
53f5 
18,9 
41,1 

5,3 
28,1 
16, 


21 


17,2 

5,7 
42,4. 
52,0 
40,6 
40,9 
.48,526, 
23,4 

7,1 
34,1 
54,6 
19,2 
43,1 


J  1  L.  ..... 

f  Leonis  . . , 

Regulus . . . 

(a)  Venus  2  L. 


40,7 


Mar.  11 
Mar.  12 


(«)01I 

©2L 

(6)  a  Andromedae  . . . . 
S  Urs«e  Minor.  S.P, 
24  Ursae  Min.  S.P 

Castor 

Pollux 

Venua  2  L 


(c)  0  1L 

©  2L 

Polaris 

(<f)  a  Persei . . . 

Capella .... 

a  Orionis.  . 

(e)  Castor 

(J")  Procyon . . . 
(/)  Saturn  1  L. 

Saturn  2  L. 


Aldebaran. 


47,9 
9,5 

33,3 
43,3 


17-34,0 

6,8 

18,4 

53,4 

14,7 

24,4 

32.41,6 


26,4 

6,5 

52,7 

47,6 


(«)0  1L 

©2L 

Aldebaran. 
Capella. . .. 
a  Orionis.  . 
Sirius 


(/') 


35,6 

55,9 
5,3 
35,1 
18,5 
23,4 
4,0 


34,5 
S2,5| 

54,81 
29,9i 

l,7j 
22,9 

46,6 
56,7i 


31,2 

19,6 

3,1 

5,8 

59,9 

54,2 

0,9 

39,1 
20,2 
49,6 
8,1 
33,4 
57,2 
44,8 


30, 


45,6 
33,0 
23,7 
20,3 
19,4 

8,1 
14,7 
55,0 
34,1 

4,8 
22,3 

47,9 
11,4 


34, 


46,7 
8,5 
43,1 
15,6 
36,4 

0,0 
10,1 


3,1 
0,5 
22,8 
57,0 
29,4 
49,7 

13,9 
23,9 


16.21,020.  6,3 
21.49,5  26.   1,5 

22.6  38,4 

33.7  ■ . . 
6,9      20,2 

27,6,      40,5 
38,li      51,9 
40.43,8  48.44,8 
3,9 
58,6 
53,1 
37,7 
19,6 
15,4 


39,1 

39,6 

22,3 

5,9 


4,7 

49,7 

9,7 
18,9 
49,1 
37,8 
36,9 
18,1 


3,4 

22,6 
32,1 
2,7 
56,6 
50,2 
31,8 


0,2 
46,4 
44,3 
34,2 
38,3 
21,7 
,33,5 
11,2 
47,6 
20,2 
36,1 

2,0 
25,7 
13,5 


38, 


14,5 

59,8 
5,0 
48,0 
57,8 
35,1 
,41,8 
26,9 
1,2 
35,1 
49,9 
16,3 
39,8 


23.52,5 
30.15,0 
54,6 


33,7 

54,6 

5,4 

56.51,5 

24,2 

18,2 

6,9 

54,0 

32,8 


32,6 

17,4 

36,8 
46,0 
16,8 
16,0 
4,1 
46,1 


14,8 
36,3 
10,7 
43,1 
3,3 

27,6 

37,5 

0,6 

27.42,0 

34.31,0 

10,6 

19,5 

47,1 

8,7 
18,7 
4.54,8 
43,9 
37,6 
20,3 
10,1 
46,5 
43,3 


31,1 
28,4 
51,1 
24,3 
56,7 
16,6 

40,9 

50,9 

15,5 

31.25,7 

38.41,0 

26,3 

34,8 

0,8 

21,9 
32,1 
12.56,5 
3,7 
56,3 
33,9 


31,6 

49,7 
59,7 
30,8 
35,6 
17,8 
0,6 


55 .  29,7 
51  .  13,3 
10  .  25,6 
24.  2,3 
2.17,3 
43  .  48,8 
42  .  54,8 
21  .  42,7 
,  28  .  14,7 


.50,7 
4,1 
.30,5 
.54,0 
.41,6 


32 

57. 

11 

32 

58 

58 

3  .  42,6 
9-    5,0 

20 .  38,2 

57  .  10,5 
,  55  .  30,0 


23.    6.54,5 

23.    9-    4,5 

23  .  57  .  30,8 

6 

6  .  42  .  55,0 

7  .  21  .  42,1 
7  .  32  .  49,9 

22.53.  14,2 


0,3 

1,3 

45,3 

3,4 
13,9 
45,2 
54,9 
31,1 
14,1 


23. 
23. 

1  . 

3, 

5. 

5. 

7. 

7. 

8, 

8, 


10. 
12. 
21  . 
10, 
2. 
43. 
21  , 
28. 
58, 
58 


35,5 
45,6 
0,8 
24,5 
15,7 
47,4 


11,8 


4  .  23  .  59,2 


25  .  16,9 

27  .  26,3 

23  .  58,7 

2  .  13,9 

5  .  43  .  44,6 

6  .  35  .  27,9 


1  .54. 
2.50. 
3.  9- 
4.23. 
5.1. 
5.43. 
6.30. 
7.20. 
7  .  2'7 . 

7  .  32  . 
7-56. 

8.  10. 
8.32. 

8  .  57 . 
8.58. 
9-  3. 
9-  8. 
9.19- 

9 .  56 . 
22.54 

23.  6. 
23.  8. 
23  .  56 . 

6.23. 

6.30. 

7.20. 

7.32. 
22  .  52  . 


45,86 

32,81 

23,76 

20,04 

19,23 

8,02 

.  15,88 

.55,16 

.  34,06 

.    4,77 

.  22,31 

.  47,80 

.  11,42 

.  59,07 

.    2,90 

.    0,58 

.  22,74 

.57,00 

.  29,28 

•  49,78 

13,83 
23,84 
44,83 
53,5 
15,29 
54,49 
4,20 
33,76 


23.  9-54,79 
23.12.  5,17 
0  .  56  .  50,5 
3.  9.23,48 
1  -  17,96 
43.  6,80 
20 .  54,05 
27  -  33,02 
8  .  57  .  29,52 
8  .  57  .  32,87 


4.23.  17,46 

23  .  24  .  36,43 
23  .  26  .  46,03 
4.23.  16,92 
5.  1.16,19 
5.43.  4,00 
6  .  34  .  46,09 


Error  of  Collimation  =  —  2",1. 

Error  of   Level  from   March  6  to   Pollux  March  7  =  -  3",90.     From  Venus,  March  7  to  Saturn  March  8 

=  -4",4.     On  .March  11   and   12  =  — 4",62. 
Meridian  Error  from  March  6  to  Pollux  March  7=  +  10",2.     From  Venus,  March  7  to  March  12=+11",1. 


(a)    Very  unsteady. 
(6)    SO'.SO  subtracted  from  the  mean. 
Ic)    Very  unsteady. 

((/)   20»,56    subtracted   from   the   mean.     Clouded: 
undoubtedly  a  bad  observation. 


(e)    15*,93  added  to  the  mean.     Clouds. 

(J")  Hazy  with  passing  clouds. 

(g)  Very  great  motion. 

(A)  The  counting  found  to  be  1'  behind  the  clock. 


B 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

(he 
Moiitli. 


Name  of  Star 
or  I'laiiet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    nu     ». 


Mean  of 
Mires. 


Mar.  12 


Mar.  13 


Proc3'on . . . 

(a)  Pollux 

lb)  Venus  2  L. 


{d) 


©2L 

a  Andromeda; 

Polaris 

a  Arietis 

a  Persei 

Aldebaran 

Sirius 

Castor , 

Procyon 

Pollux 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 


Mar.  14 

Mar.  15 
Mar.  16 


Mar.  19 
Mar.  20 

Mar.  21 


(e)  0  1  L. 

(e)  ©  2  L. 


(e)  Venus  2  L. 


(e)  0  1L 

(c)  0  2L 

a  AndromedsB. 

Aldebaran 

Capella 

a  Orionis 

Sirius 

Castor 

Procyon 

Pollux , 

(/)  Saturn  1  L...., 

Saturn  2  L 


Venus  2  L. 


(g)  a  Arietis . . 
a  Persei . . . 
Venus  2  L. 


0  IL 

(/O0  2L..... 
a  Arietis . . 
a  Persei . . . 
Aldebaran. 
Capella. . . . 

Sirius , 

Castor 

Pollux 


30,5 
15,7 
24,7 

44,7 
56,7 
32.36,6 
58,2 
18,2 
34,4 


3,8 
50,3 
15,4 
38,6 


14,8 
23,7 

17,2 

31,9 
41,2 


32,9 

16,1 

22,1 

1,7 

2,4 

48,4 

13,7 

1,9 


19,0 


14,1 
27,1 

42,7 
51,8 
53,6 
13,4 
29,8 
13,1 
58,9 
59,1 
10,7 


4,0 
30,1 
38,2 

58,1 
11,9 
40.37,4 
13,0 
39,0 
48,9 
17,6 
20,1 
3,7 
30,7 

56^2 

27,7 
37,1 

30,6 

45,6 
55,0 
10,0 
46,5 
35,2 
35,7 
15,6 
18,3 
1,8 
29,1 


18,9 
32,3 


34,1 
40,3 

56,2 
5,2 
8,2 
34,2 
43,5 
32,0 
12,8 
15,0 
26,1 


17,4 
45,0 
51,5 

12,0 
26,8 


27,4 
5.9,9 

2,4 
31,5 
35,7 
17,2 
45,8 

7,8 


31,1 
0,7 
5,1 

25,4 
42,0 
56.48,5 
41,8 
20,4 
16,2 
45,6 
51,5 
30,7 
1,2 


44,5 
15,6 
18,6 

38,2 


4.52,2 
56,6 


57,9 
31,4 
32,0 

52,3 

12,6 

12.51,8 

11,1 


7.28.  11,6 

7  .  32  .  46,6 

22  .  42  .  45,3 


41,2 
50,8 

43,9 

58,3 
8,2 
25,3 
0,6 
54,2 
49 
29,8 
33,8 
15,2 
44,0 
29,6 


45,7 

23,5 
55,2 
53,9 

9fi 

18,3 
22,6 
54,2 
57,4 
51,4 
26,6 
30,9 
41,0 


24,9 

54,9 
4,5 


12,5 
22,0 
40,5 
15,1 

3,0 
43,9 
50,1 
28,7 
59,9 


^9,2 

38,2 

16,0 

7,1 

23,2 
32,7 
37,4 
15,6 
11,8 
11,1 
40,8 
47.1 
56,6 


30,6 
59,7 
7,8 
44,1 
16,8 
35,7 


8,7 
17,7 

10,7 

25,9 
35,3 
55,4 
28,9 
33,2 
16,4 
57,4 
5,8 
42,3 
15,1 


12,8 
52,8 


20,9 

36,4 
45,9 
52,1 
36,0 
26,0 
30,0 
54,9 
2,9 
12,0 


44,2 
13,4 
23,4 
57,8 
31,9 


52,9 

21,8 
30,9 


23, 
23, 

1 

1 

3, 

4, 
6, 
7. 
7. 
7. 
8, 
8. 


39,7 
49,0 
10,8 
42,6 
52,1 
30,0 
11,9 
21,9 
55,9 
30,0 


26,1 

7,2 
57,3 
34,0 

50,1 


6,7 
56,1 
39,7 
49,4 

9,0 
18,9 
27,1 


31 

57 
20 
55 
10 
23 
35 
21 
28 
32 
57 
57 


6,1 
28,1 
55,8 
2.5,6 
22,1 
58,1 
27,6 
39,3 
11,2 
47,1 

3,6 


23.32.  35,6 
23  .  34 .  44,2 

22  .  37  .  37,9 


23 
23 
23 

4, 

5, 

5. 

6. 

7. 

7. 

7. 

8. 

8. 


39  ■  52,9 
42.  2,2 
57 .  25,7 
23  .  56,5 
11,7 
43,1 
25,3 
37,7 
9,4 
45,7 


2. 
43. 
35. 
21  . 
28. 
32. 
56. 
56. 


22  .  32  .  39,0 

J  .55.21,8 

3.  10.  18,0 

22  .  31 


23  .  58  . 
23  .  .59  . 

1  .55. 

3  .  10, 

4.24. 

5.    2. 

6.35. 

7.21  . 

7.32, 


3,5 

21,1 

16,9 

53,5 

8,9 

34^6 
42,0 


7  .  27  .  31,00 

7.32.    0,73 

22.42.    5,06 


23, 

23, 

0, 

1  , 

3, 

4. 
6, 

7. 
7. 
7, 
8, 
8. 


30 .  25,26 
56 .  42,26 
56  .  46,0 
54.41,95 
20,30 
16,40 
45,56 
51,65 
30,71 
1,27 


9- 

23. 
34. 
20. 
27. 
32. 


56  .  21,42 
56 .  24,66 


23.31 
23.34 


54,96 
4,13 


22  .  36  .  57,43 

23  .  39  .  12,40 
23.41  .21,84 
23  .  56  .  40,40 

4  .  23  .  14,73 
5.  1.13,77 
5.43.    2,77 

6  .  34  .  43,66 

7  .  20  .  50,00 
7  .  27  .  28,82 
7.31.  59,65 


22  .  31  .  59,16 

1  .54.38,14 

3.    9-15,90 

22  .  31  .    7,24 


23, 
23, 
1  , 
3, 
4, 
5. 
6. 
7, 
7. 


57, 
59. 
54, 

9. 
23, 

1, 
34, 
20, 
31  , 


23,10 
32,26 
37,39 
15,20 
11,67 
10,84 
40,82 
46,93 
56,50 


Error  of  Collimation =  —  2",1. 

Error  of  Level =  —  4",62. 

Meridian  Error =  +  i  i"i. 


b: 

B. 
B.' 

I 
B.i 
B.I 
BJ 
B.' 
B. 
B.' 
B.I 
B.^ 

B.I 
B. 
B. 

B. 
B. 

B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 

B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.I 
B.I 
B. 
B. 


(a)  The  wind  very  loud,  and  1'  lost.     Bad  observa- 
tion. (6)  Bad  observation. 


(c)    Very  unsteady 


30",92  added  to  the  mean  of  the  first  four  wires. 


(e)    Very  unsteady,  and  the  wind  very  loud. 
( /)  No  use  is  made  of  this  transit. 
(g)    14",56  subtracted  from  the  mean, 
(/i)    13',48  added  to  the  mean. 


Tkaxsits  Observed  in  the  Year  1830. 
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Dav  of 

liie 
Moiitli. 


Name  of  Star 
or  I'lanel. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     m.       9. 


Mean 
of  Wires. 


Mar.  21 


Mar.  23 


Mar.  24 


(a)  Saturn  1  L. 

Saturn  2  L. 

(6)  Venus  2  L. . 


01L.... 
0  2  L. . . . 
a  Orionis  . 


Mar.  25 


Mar.  26 


Mar.  27 


(c) 


Sirius 

Castor 

Procyon . . . 

Pollux 

Saturn  1  Ij. 
Saturn  2  L. 
a  Hydrae.  .  . 
Regulus . . . 
Venus  2  L. . 


0  IL 

0  2L 

Procyon . . . 

Pollux 

(d)  Saturn  1  L. 
(d)  Saturn  2  L. 
(rf)  Venus  2  L. . 


0  IL 

0  2L...... 

a  Persei. . . . 

Aldebaran.  , 
Capella. . . . . 

u  Orionis.  . 

Sirius 

Castor 

Procyon. . . 

Pollux 

Saturn  1  L.. 
Saturn  2  L. 


(e) 


©iL 

0  2L..... 
a  Arietis . . 

J  1  L 

a  Persei . . . 
Aldebaran. 
(/)  Capella.... 
o  Ononis.  . 

Sirius 

Castor 

Procyon . . . 
Pollux 


6,4 


57,9 

6,9 

18,0 

56,7 
57,3 
43,6 
8,6 
38,4 


33,2 
38,0 
31,2 

13,1 
22,1 
42,5 
8,1 
30,6 


50,7 
59,1 


26,6 
10,1 
16,0 
55,3 
55,7 


7,5 
22,3 


27,7 
36,1 
49,7 
13,1 


25,7 


15,2 

54,4 

54,7 

41,3 

6,6 


24,5 


11,1 
20,1 
31,2 

10,8 
13,7 
57,0 
24,0 


56,3 
47,1 
51,7 
44,1 

26,5 
35,3 
56,7 
23,6 


47,8 
38,1 

3,6 
12,8 
31,3 
40,8 
29,0 
29,5 

9,7 
11,8 
55,4 
22,6 


39.6 

40,3 
"^9,9 
4,1 
27,8 
31,6 
39,6 


28,6 
8,7 
11,1 
54,7 
21,8 


35,0 

10,6 

24,7 
33,6 
44,7 

24,4 
29,0 
10,5 
39,8 
6,7 


1,4 

5,5 

57,9 

39,8 
48,8 
9,9 
38,3 
58,3 


52,0 

17,2 
25,9 
51,6 
54,1 
47,8 
42,3 
23,5 
27,4 
9,0 
37,8 
50,5 


53,9 
3,1 
18,8 
40,7 
52,1 
53,3 
46,8 
42,0 
22,4 
26,6 
8,4 
36,7 


24,2 

38,3 
47,1 
58,4 

38,6 
44,7 
23,7 
54,7 


24,8 
14,7 
19,4 
11,7 

53,6 

2,4 

23,5 

54,1 


15,9 
5,6 

30,9 
39,7 
12,4 
8,7 
7,7 
56,6 
37,8 
43,7 
22,6 
53,2 


7,9 

7,3 
16,5 
33,3 
55,6 
12,4 
7,7 
6,5 
55,7 
36,8 
42,8 
22,0 
52,4 


3,7 


37,1 

51,8 

0,9 
12,1 

52,7 
1,3 
37,4 
10,0 
35,2 


28,1 
33,2 
25,2 

7,1 
16,0 
36,8 

9,6 
26,3 


19,4 

44,7 
53,6 
33,1 
22,4 
27,0 
10,2 
51,4 
59,3 
36,1 
8,7 
18,7 


21,7 
30,5 
48,0 

9,7 
32,5 
21,6 
26,0 

9,5 
51,0 

59,1 

35,4 

7,6 


20,3 
50,9 

5,2 
14,1 

25,7 

6,8 
16,9 
50,9 
25,4 


8.55.31,0 

8  .  55 

22  .  31  .    4,4 

0.  5.18,6 
0  .  7  .  27,8 
5  .  43  .  39,0 


6.35, 


53,3 
41,7 
46,8 
38,1 

20,7 
29,3 
50,4 
24,5 


43,9 
33,1 

57,8 
6,5 
53,2 
36,3 
45,8 
23,7 
5,7 
15,8 
49,8 
23,5 


35,8 

24,5 
44,1 
2,5 
23,8 
52,4 
35,2 
45,2 
23,0 

H 
14,6 

48,8 

23,0 


21 

28 
32 


8.55. 
8.54, 
9-16, 
9-57, 
22  .  29  , 


20,7 
32,4 

4,5 
40,2 

3,7 


55,4 

0,6 

51,8 


0.  12.33,9 
0  .  14  .  42,9 
7 . 28  . .  . 

7  .  32  .  40,0 

8  .  54  .  55,0 
8  .  54  . . . 

'22  .  29  .  46,4 


16, 
18, 
10. 
23. 
2. 
43. 
35. 
21  . 
28. 


11,9 
20,1 
14,0 
50,6 

5,5 
37,1 
19.9 
31,4 

3,2 


32  .  39,1 
54  .  46,5 
54 


0.19, 
0.21  , 


55 
6 


3.  10 


.23 
.    2 
43 
35. 
21  , 
28, 
32, 


48,9 
57,3 
17,0 
37,6 
1.3,1 
49,8 

4,5 
36,4 
18,6 
30,8 

2,5 
38,2 


8  .  54  .  49,02 

8  .  54  .  52,40 

22  .  30  .  24,00 

0  .    4  .  38,23 

0.  6.47,22 

5  .  42  .  58,45 

6  .  34  .  38,68 

7  .  20  .  45,04 

7  .  27  .  23,94 
7.31.  54,67 
8.54.21,00 

8  .  54  .  24,80 
9.  16.  14,51 

9  .  56  .  19,32 
22.29.  11,43 


0, 
0, 

7. 
7. 
8. 
8. 

22, 


11  , 
14, 

27. 
31. 
54. 
54. 
29. 


0.  15 

0. 17 

3.    9 


.23 

1 

42 


6  .  34 


20 
27 
31 


8.54 
8.54 

0.19 
0.21 


.54 

.    5 

9 

.23 

1 

42 

34 

20 

27 

31 


53,53 
2,40 
23,46 
54,03 
12,55 
15,87 
5,64 

30,97 
39,68 
12,32 
.  8,50 
.  7,56 
•  56,49 
.  37,62 
.  43,58 
.  22,70 
.  53,20 
.  4,50 
■    7,77 

.    7,76 

.  16,82 

,  33,34 

.  55,47 

12,20 

7,56 

6,53 

55,77 

36,()(i 

42,81 

21,87 

52,33 


B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation  =—  2",I. 

Error  of  Level  from  March  21  to  Regulus  March  24= 

Meridian  Error  =  -j-  1 1",1 


4",62.    From  Venus,  March  24  to  March  27  =  -  5", 4. 


(a)  Clouded:  scarcely  visible. 

(b)  13,44  subtracted  from  the  mean. 

(c)  Very  faint. 


(il)    Very  hnzy,  scarcely  visible  at  times. 
(«•)    Apparently  a  very  bad  observation. 
iJ)  19*,27  subtracted  from  the  mean. 


b2 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h. 


Mean 
of  Wires. 


Mar.  27 


Mar.  28 


Mar.  29 


Saturn  1  L. . . 

Saturn  2  L. . . 

Venus  2  L. . . 

(fl)  Mercury  2  L. 


01  L 

0  2L..... 
a  Persei  . . 

D  IL 

Venus  2  L. 


ic)  D 


(6)0  IL 

(6)  0  2L...... 

a  Persei . . . . 

Aldebaran. . 

1  L 

Orionis. . 

Sirius 

Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 
a  Hydrse.  .. 
Regulus  . . . , 
Leonis . . . 
P  Virginis.  . 
Venus  2  L. . 


(d) 


Mar.  30 


©IL 

W0  2L 

(e)  Polaris 

a  Arietis. . . 

a  Persei . . . . 
(/)Capella 

«  Orionis. . . 

])  IL 

Sirius 

Castor , 

Procyon . . . . 

Pollux 

Saturn  1  L. 

Saturn  2  L. 
(g)  Polaris  S.P. 
(k)  Venus  2  L. . 


Mar.  31 


April  3 


(A)  0  I  L. 
(A)  ©  2  L. 


Sirius.  . . , 
Castor.  .. 
Procyon . 
Pollux... 


13,4 


40,8 
31,1 

4,6 
12,7 

8,7 
19,8 

1,9 

41,4 
50,7 
7,8 
24,1 
54,4 
13,2 
52,4 
58,6 


41,8 


31,1 
54,6 
44,0 

18,8 
26,5 
29,5 
34,3 


54,9 

4,1 
28,3 
37,9 

8,9 
26,7 

7,0 


16,9 
43,6 
48,2 


7,0 
30,9 

18,7 
28,0 


40 


7,8 
57,9 

30,8 
40,2 
49,7 
48,1 
28,5 

8,3 
17,5 
49,0 
51,6 
23,3 
40,1 
20,8 
27,0 


59,1 
21,3 
11,7 

44,6 
54,1 
10,5 
3,2 
42,3 

22,1 
31,1 
9,9 
6,1 
37,2 
54,0 
34,4 


47,3 

7,2 

6,2 

12,3 

13,9 

52,1 

52,5 

38,6 

4,1 

51,8 


10,2 

56,3 
5,1 

50,2 

50,6 

36,1 

2,0 


20,4 
44,8 

32,2 

41,4 

26,5 

2,0 

27,5 

25,1 

26,0 

28,2 

6,2 

8,7 

52,1 

19,2 


48 


9,7 


23,4 

10,1 
19,0 

4,1 

6,3 

50,2 

17,4 


57,1 
1,3 
54,8 
33,7 
58,5 

45,6 
54,7 
.24,5 
16,2 
47,9 
44,6 
39,4 
42,7 
20,0 
24,1 
5,7 
34,4 
20,2 


56. 


36,3 

23,9 
32,3 

18,0 

22,1 

3,7 

32,2 


44,7 
10,9 
15,6 
8,6 
47,1 
12,3 

59,2 

8,6 

34,5 

30,9 

8,8 

3,8 

53,2 

57,3 

34,1 

40,0 

19,4 

50,0 


55 


37,8 

.36, 

50,2 

37,3 
46,1 

32,1 
38,1 
17,2 
48,0 


10,0 


34,5 
25,3 

58,8 
7,7 
31,0 
17,7 
55,7 

35,7 
44,8 
30,4 

19,9 
52,4 
7,6 
49,0 
55,5 


24,1 
28,9 
22,0 
1,0 
25,8 

12,7 
22,2 
4.37,5 
46,0 
29,5 
23,3 

6,8 
12,0 
48,0 
55,8 
32,8 

5,1 
48,5 


27,6 
48,2 
39,1 

11,3 
21,1 
51,2 
31,4 
9,4 

49,2 
58,2 
50,8 
33,6 

6,9 
21,0 

2,7 


8  .  54  .  38,4 

8  .  54 

22.30.    1,8 
23.    7.52,0 


12 


3.45,8 
4,0 

50,6 
59,8 

46,2 

54,0 

30,9 

3,1 


13,7 
37,9 
42,4 
35,1 
14,5 
39,2 

26,1 
35,5 
39,5 

0,3 
50,2 
42,6 
20,2 
26,2 

2,3 
12,2 
46,2 
20,3 


0. 
0. 
3. 
4. 

22. 

0. 
0. 
3. 

4. 
5. 
5. 
6. 


11 


6,4 

.37,5 
17,2 

4,2 
13,8 

0,4 
10,2 
44,5 
18,6 


23. 
25. 
10. 
7. 
30. 


25,7 
34,6 
12,1 
46,1 
22,3 


27.  2,9 
29  .  12,1 
10.  11,4 
23  .  48,0 
8.21,6 
43  .  34,5 
35.  17,2 
54  .  24,3 

54 

16. 

,56. 

,16. 

.39. 

.30. 


30. 

32. 

20. 

55. 

10. 
,  2. 
,43. 
■  7. 
.35. 
,21  . 
.27. 
.32, 
.54. 
.54, 
■19 
.31  , 


51,0 
56,9 
49,0 
27,8 
52,6 

39,8 
48,9 
44,5 
14,8 
10,4 
2,1 
33,6 
40,8 
16,1 
28,0 
59,8 
35,7 
17,1 

45,8 
30,8 


0.34.  17,8 
0  .  36  .  26,7 

6.35.  14,3 
7.21.  26,0 
7  •  27  .  57,8 
7  .  32  .  33,8 


8  .  53  .  55,90 

8  .  53  .  59,26 

22  .29.21,28 

23.    7.11,58 

0  .  22  .  44,94 
0  .  24  .  53,84 
3  .  9  .  10,38 
4.  7.  2,94 
22  .29.42,14 


0.26. 

0.28, 

3.    9 

4.23 

5.    7 

5.42 

6.34, 

8.53 

8  .  53  . 

9-16. 

9.56. 

11 . 16. 

1 1  .  38  . 

22  .  30  . 

0.29. 
0.32. 
0.56. 
1  .54. 
9. 
.  1  . 
,42. 
6. 


3. 
5. 
5. 
6. 
6.34, 


20 
27 
31 


8.53. 

8.53, 
12.55, 
22  .  30 , 


22,07 

31,21 

9,66 

5,89 

37,82 

53,87 

34,79 

41,35 

45,10 

10,72 

15,28 

8,43 

47,36 

12,01 

59,19 
8,47 
32,5 
31,07 
8,79 
3,96 
53,07 
57,30 
34,11 
40,18 
19,23 
49,82 
34,40 
37,97 
39,5 
50,30 


0.33.37,17 
0.35.46,11 


6.34.32,18 
7.20.38,19 
7.27.17,20  ^ 
7.31  .  47,86  IB 


B. 
B. 
B 
B 
B 

B 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B 
B 
B 
B 

B 
B. 
B. 
B. 
B 
B. 
B 
B. 
B. 
B 

B.I 
B.I 

bJ 

B.l 

B.' 
B.! 


Error  of  Collitnation  =  —  2",1. 

Error  of  Level  from  March  27  to  J  March  28  =  —  5",4.     From  Venus,  March  28  to  April  3  =  —  6",0. 

Meridian  Error  from  March  27  to  March  31  =+  Il",l.     On  April  3=+12",0. 


(a)  Scarcely  visible. 

(6)  Unsteady.  (c)  Very  unsteady. 

(rf)  13',47  subtracted  from  the  mean. 

(e)  Very  unsteady. 


(y)  The  fourth  was  set  down  4,8. 

(g)    12"".  l',9subtracted.    Very  unsteady  :  an  error  of 

10*  in  this  transit  is  very  possible. 
(A)    Very  faint. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


17 


Day  of 

the 
Month. 


April  3 


April  4i 


April  5 


Name  of  Star 
01    Planet. 


Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 
a  Hydra; . . . 


(6) 


(«)0  IL 

©2L 

Polaris 

a  Persei 

Capella 

«  Orionis 

Sirius 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

*6,7'".N.p.D.71''.88 

Regulus 

A.S.C.  1215 

48  Leonis 

])  1  L.. 

c  Leonis 

Y  Leonis 

Polaris  S.P 

Venus  2  L 


(0 

(rf)  Mercury  2  L. 


30,6 

27,0 

27,4 

37,2 

32.27,5 

4,7 

4,1 

10,2 

49,9 
50,4 
36,2 
2,4 
27,1 


16,0 
31,3 


(d)  Polaris 

(e)  a  Arietis 

a  Persei 

Aldebaran 

Capella 

a  Orionis 

Sirius 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

w'  Cancri 

w*  Cancri 

s|<6,7"'N.P.D.7r.38 

Regulus 

A.S.C.  1215 

48  Leonis. 

c  Leonis 

X  Leonis 

r  Leonis 

D  1  L 

»  Virginis 

/3  Virginis 


9,1 

£7,7 
9,4 

27,9 
31.21,7 

32,6 
8,1 

32.24,5 

46,1 

4,9 


II. 


III. 


IV. 


m.    s.       m.    s.      m.    s. 


48,3 
40,7 

41,1 

50,6 

40.26,8 

25,3 

23,4 

23,9 

4,0 

6,2 

50,0 

17,0 


44,5 
30,0 
45,9 
24,7 
22,4 
50,9 
22,6 
41,4 
39-22,8 
46,3 
21,7 


59,0 

54,0 

54,5 
3,8 


45,8 
42,7 
37,2 
17,8 
21,9 
3,6 
32,1 
54,9 


40, 


4,0 
10,1 
49,6 
50,3 
36,1 

1,8 
23,3 


10,2 

1,3 

15,7 

31,0 

1,2 

8,6 

9,0 

27,7 

32,4 

56,6 

20,4 

4,0 


44,2 
58,3 
38,6 
36,0 

5,1 

36,3 

54,9 

47.26,8 

0,2 
34,9 


27,5 

0,7 

25,3 

34,6 

23,1 

23,6 

3,7 

6,0 

50,0 

16,9 


48. 


40,7 
24,3 
15,7 
29,9 
44,7 
14,8 
22,1 
22.6 
40,9 
46,2 
10,8 
34,0 
17,7 


16,8 
8,1 

8,3 
18,0 


6,5 
2,1 
51,0 
32,1 
38,0 
17,1 
47,8 


VI. 


12,7 
58,5 
12,7 
42,1 
49,5 
18,9 
50,0 
8,2 
55.26,5 
13,8 
48,8 


31,5 
14,6 
45,7 
48,5 
42,0 
37,1 
17,5 
21,9 
3,2 
32,0 
51,1 


56. 


38,2 
29,8 
43,9 
58,1 
28,1 
35,5 
35,9 
54,3 
59,6 
24,6 
47,1 
31,1 


34,5 

2.9,1 

6,3 

3,0 

1,8 

50,7 

31,6 

37,7 

16,9 

47,1 


9,2 
52,2 
43,7 
57,8 
12,4 
41,9 
49,0 
49,3 

8,2 
13,0 
38,1 

1,2 
44,6 


27,3 


21,6 

21,8 

31,6 

4.39,8 

27,2 

21,6 

4,5 

46,0 

53,8 

30,8 

3,2 

23,5 


12,8 
26,8 
55,8 

3,4 
32,7 

.S,8 

22,0 

3.36,7 

27,7 

2,6 

4.37,5 

43,3 
27,0 
17,1 
20,9 

4,3 
4.5,4 
53,8 
30,5 

3,1 
20,0 


VII.  Wire. 


h.    m. 


45,0 
35,0 

35,4 
44,9 


8.53. 
8.53. 
9.16. 


48,0 
40,8 
18,2 
0,2 
9,7 
44,1 
18,4 


41,1 
26,9 
40,2 
9,5 
16,9 
46,5 
17,1 
35,7 
11.33,5 
41,3 
15,9 


12, 


48. 
50. 


43, 
35 
21 
27 
32 
53 
53 
17 
56 
0 
23 
32 
49 
53 
19 
36 
56 


6,4 
57,5 
12,3 
26,0 
55,2 
3,2 
3,2 
22,0 
26,2 
51,9 
14,9 
57,9 


41,5 

57,7 
47,5 
30,6 
40,1 
17,7 
59,6 
9,7 
44,0 
18,0 


37,4 
20,1 
11,8 
26,2 
40,1 

9,0 
16,6 
16,8 
35,6 
39,7 

5,3 
28,2 
11,3 


0. 

0. 

1 

3.  10, 

5.    2, 

5. 

6. 

7. 

7. 

7. 

8. 

8. 

9- 

9- 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
13. 
22. 
23. 

1  . 
1  . 

3. 
4, 
5, 
5. 
6, 
7. 
7. 
7. 
8, 
8, 
9, 
9 
9 
9 
10 

10 
10 
10 
II 
11 
u 
II 


55,4 

48,6 

48,7 
58,3 


8,4 
59,9 
31,7 
14,1 
25,8 
57,7 
33,8 
51,8 

40,8 
53,9 
23,0 
30,3 
0,6 
30,5 
49,6 
3.5,8 
54,7 
29,3 


Mean 

of  M'ires. 


A.      m.      «. 


20  .  44,5 
55.  12,1 
10.  8,2 
23  .  44,5 
1  .  59,7 
43 


35 

21 

27 

32 

53 

53 

0 

3 

17 

56 

0 


31,2 
l.?,5 
25,3 
57,4 
33,0 
48,1 


34,3 
25,9 
40,6 
53,7 
22,2 
23  .  30,1 
49  .  30,3 


53. 
12, 

19. 

34, 

39. 


49,2 
53,1 
19,1 
41,9 
25,0 


8  .  53  .  13,07 
8  .  53  .  16,70 
9-16.    7,86 


0.48. 
0.50. 
0.56. 
3.  9- 
5.2. 
5.42. 
6.34. 


20 
27 
31 
53 


8.53 

9-16 

9-56 

9-59 

10.22 

10.31 

10.48 

10.53 

12.55 

22  .  36 

23.55 


8,17 

17,77 

35,9 

6,56 

.    2,08 

.  50,95 

.  32,01 

■  37,97 

•  17,07 
.  47,82 
.    9,32 

•  12,77 
.  58,46 

•  12,73 
.42,14 

■  49,66 

•  18,92 

•  49,95 
.  8,53 
•29,1 

.  13,80 
.  48,76 


0.56. 


54 

9 
23 

1 
42 


6.34 


20 

27 
31 


8  .  53  , 
8.53, 
8.59. 
9.  2, 
9-16, 
9.56 
9-59 
10  .  22  , 
10.48 

10  .  53 

11  .  12 


18 
3i 


II  .38 


34,5 

2.9,09 

6,41 

2,76 

1,66 

50,67 

31, .57 

37,82 

16,87 

47,42 

5,62 

9,10 

52,24 

43,67 

58,06 

12,28 

41,77 

49,30 

49,59 
8,27 

12,88 

38,0() 
1,10 

44,51 


B, 
B, 
B. 
B, 
B, 
B. 
B 
B.| 

?:l 

B.! 

B.l 
B.' 
B.l 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B.' 
B.I 
B. 
B. 
B.l 
B.I 
B.l 
B.I 
B.l 
B.l 
B.' 
B.l 

£ 

B.I 
B.l 
B.l 

B.l 

|i 

B.l 
B.l 
B. 


Error  of  Collimation =  —  2",1. 

Error  of  Level =  -  6",0. 

Meridian  Error =  +  12",0. 


(a)    Cloudy  and  unsteady. 

(hj    10".  44',6  added.     Cloudy  and  unsteady. 

(c)    Undoubtedly   10"  too  great. 


(rf)    Very  great  motion. 
((')    Apparently  a  bad  transit: 
small. 


the  intervals  are  too 
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Transits  Observed  in  the  Yeah  1830. 


Day  of 

the 
aionth. 


Name  of  Stal- 
er Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Mires. 


April  5 


April  6 


April  7 


April  8 


April  9 


April  10 


Polaris  S. P.... 

a  AndromediE 

(a)  Mercury  2  L. . 


(a)0lL 

(a)  0  2  L 

(a)  Polaris.  . . . 

(a)  Capella .... 

Venus  2  L. 

(6)  Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 
a  HydrsB. .  . 
Regulus  . . . 

(c)  /3  Leonis. . . 
Venus  2  L.  < 

(d)  Polaris 


O  IL 

0  2L..... 

a  Arietis . . . 

Capella 

a  Orionis  . . 

Sirius 

Castor 

Procyon.. . . 

Pollux 

Saturn  1  L. 

Saturn  2  L. 
(/)  Regulus..., 

Venus  2  L. . 
(g)  Polaris 


te)0  2L.... 

a  Arietis. 

a  Persei . 
(h)  Castor.  . . , 
(h)  Procyon. 
(/()  Pollux... 


(0 
(0 


02L 

Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 
w'  Cancri . . . 
7r^  Cancri . . . 
a  Hydrae . . . 
h  Leonis  . . . 
n  Leonis  . . . 
Regulus . . . . 


31.15,5 
43,0 
30,8 

44,8 

54,0 

32.23,5 

3,4 

19,2 

17,3 


25,8 
30,1 


57,4 
32.22,5 

1,9 
11,3 


2,8 
8,9 


39.20,8 
58,3 

44,7 

58,2 

7,7 

40.26,8 

22,8 

32,8 


34,4 
39,3 
44,0 


49,0 

35,0 

0,3 

14,8 


30,0 

41,7 

32.16,5 

50,4 
43,2 
3,1 
48,3 
34,6 
59,7 

29,5 


59,5 

24,2 

0,6 


28,7 


11,0 
40.23,0 

15,4 
25,0 
58,0 
21,3 
22,5 
2,5 
4,8 
48,6 
15,6 


31,9 
4,3,6 
55,5 
40.19,5 

3,2 
57,9 
23,7 

4,1 
47,9 
15,0 

43,4 


13,4 

37,9 
14,1 
26,1 
42,1 


47-24,8 
13,8 
58,5 

11,7 
21,1 
48.27,0 

41,9 
46,0 

45,3 


52,8 
57,6 


23,9 
48.21,5 

28,8 
38,6 
12,8 
41,0 
35,9 
16,7 
20,6 
2,0 
31,0 
42,3 


57,3 
9,1 


17,7 
12,1 
43,9 
19,9 
1,5 
30,0 

57,1 
38,8 


27,3 
51,1 
27,8 
41,0 
56,1 


55.27,5 
28,7 
12,4 

25,1 
34,8 


1,6 
59,9 


3,0 

6,6 

11,5 

16,3 

38,1 

56.23,5 

42,2 
52,1 
27,6 
0,7 
49,6 
30,8 
36,8 
15,9 
46,2 


0,7 
10,7 
22,6 


31,2 
27,0 
4,6 
36,0 
15,0 
45,8 

10,3 


56,4 
50,0 
41,4 
5,0 
41,8 
56,5 
10,0 


3.35,5 
44,1 
25,9 

38,8 
48,3 
4.52,8 
20,9 
13,1 

13,9 


11.33,8 
59,3 
39,3 

52,3 
2,0 


13.  19.36,5 

23.57.  14,2 

0.2.  52,7 


40,1 
26,7 


.56. 

.58. 
,20. 
,  1  , 
.39. 


20,0 
25,4 
30,3 
51,9 


56,1 

6,0 

42,2 

19,8 

3,2 

44,4 

52,5 

29,3 

1,9 

11,5 


31,1 
33,6 
38,9 
44,0 
5,2 
13.  0,8 

9,6 
19,3 
56,9 
39,2 
16,0 
58,3 

8,8 
42,8 
16,6 


8.53, 

8.53. 

9.16. 

9.56. 
11 .37, 
22  .  41  , 

1  .20, 


5,8 

15,4 
41,5 
59,4 
40,3 

42,2 


.  3. 
.  5, 
.55. 
.  1  . 
,43. 


24,1 
35,9 


12. 


44,9 
41,7 
25,2 
51,9 
28,6 
1,0 

23,8 

7,7 


29,1 
37,4 
49,3 
33,5 

58,3 
56,2 
45,8 
7,8 
42,0 
16,2 

37,2 


6.35 
7.21 
7.27 
7.32 
8.53 
8.53 
9-56 
22.43 
1  .20 


47,2 
52,9 
57,9 
18,8 
43,5 

23,4 
32,9 
11,4 

57,9 
30,5 
12,8 
24,3 
56,3 
32,0 
39,9 


3,8 
34,8 


9.12,1 
55  .  10,7 
10.  6,4 
21  .  23,8 
27  .  55,7 


4,0 
55,5 
18,6 
55,4 
11,4 
23,9 


25,0 
17,9 

9,4 
32,1 

8,9 
26,6 
37,8 


7.32.31,6 

1  .  12.51,3 
8  .  53  .  35,7 

8  .  53 

0.31,9 

3  .  23,4 

16  .  45,8 

20  .  22,6 

40 

56.51,3 


12  .  55  .  27,8 
23  .  56  .  28,77 
0.    2.12,04 

0  .  55  .  25,24 

0 .  57 .  34,76 

0  .  56  .  36,2 
5.    I.    1,44 

22  .  38  .  59,72 

8  .  52  .  59,68 

8  .  53  .    2,83 

9  •  16  .    6,47 
9-56.  11,48 

11  .37.  16,12 

22  .  40  .  38,05 

0  .  56  .  34,7 


1 
1 
1 

5. 
5. 
6. 

7 

7, 

7. 

8, 

8, 

9 

22, 
0, 

1  , 
1  , 

3, 

7, 
7, 

7, 


2  .  42,48 

4.52,17 

54 .  27,50 


0,38 
49,52 
30,54 
36,69 
15,70 
31  .  46,23 
52.57,12 

53  .  0,57 
56.  10,62 
42  .  22,55 
56.26,1 

8.31,11 

54  .  26,97 
9-    4,67 

20 .  35,97 
27.  1.5,04 
31  .  45,62 


1.12.  10,37 
8  .  52  .  5.3,23 
8  .  52  .  56,53 
8  .  59  .  49,94 
9.  2.41,41 
9.16.  4,96 
9.  19-41,60 
9.39.  56,32 
9-56.    9,98 


Error  of  CoUimation  =—  2",1. 

Error  of  Level  from  April  5  to  /3  Leonis  April  7=  —  6",0. 

Meridian  Error  =  + 12",0. 


From  Venus,  April  7  to  April  10=  —  5", 4. 


(a)    Very  unsteady.  {/>)  Very  steady, 

(c)    21',00    subtracted.     The  transits    by    counting 
2,3:  16,3:  30,0:  43,9:  finally,  60  =  1 1  >■.  38™.  1 4'. 
(rf)    Very  unsteady, 
(c)    Very  cloudy.     1st  and  3d  wires  doubtful. 


(,/")  Apparently  a  bad  transit. 

(ff)    Very  unsteady.  (/;)  Very  good. 

(1)     14,17  subtracted  from  the  mean.     Unsteady. 

(k)    14,17  subtracted  from  the  mean. 

(/)     21iOI   subtracted. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 
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Day  of 

tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II.  Ill 


III.    s.      m.    s. 


IV. 


V.  VI 


m.    s.      m 


VII.  Wire. 


A.     m.     s. 


Mean 
of  Wires. 


A.      in. 


April  10 


April  11 


April  12 


April  IS 
April  14 


April  16 


April  17 


d  Leonis  . . . 

76  Leonis... 

r  Leonis  . . . 

83  Leonis . . 

y  Virginis . . 

/3  Leonis . . . 
(n)  Piazzi  213.  . 
(6)  Polaris  S.P. 

micrometer  . 


rith 


a  Persei . . . . 

a  Orionis  . . 

Castor 

Procyon . . . . 

Pollux 

Saturn  1  L. 

Saturn  2  L. 

a  Hydrte . . . 

Regulus  . . . 

48  Leonis . . 
(c)  /?  Leonis . . . 
(rf)  Polaris  S.P. 
(e)  Venus  2  L.  . 


57,8 
22,6 
30,0 
20,0 
18,1 
32,8 


53.23,0 

2,1 
7,3 

4.7,8 

33,7 

58,9 

9,9 


(/)  Castor 

(_/)  Procyon . . . , 

Pollux 

(,/")  Saturn  1  L. . 
C/")  Saturn  2  L. . 
{g)  Polaris  S.P. 

micrometer . 


pith 


(A)  0  2  L. 


0  1L. 
0?L. 


(0 


Aldebaran 

a  Orionis 

(k)  Polaris  S.P.  with 
micrometer 


Castor 

Procyon . . . 

Pollux 

.Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 


31. 


24,0 
28,3 
6,0 
35,3 
17,639 


11,4 
36,0 
43,4 
33,71 
31,9 
46,7 
44,5 


24,8 
49,5 
56,9 
47,0 
45,2 
0,5 
57,8 


54.   1,5  54.44,5 


22,5 
20,9 
3,6 
47,1 
14,0 


47,0 

33,0 

58,4 

8,9 


53.23,7 


58,7 
8,8 

17,1 

4,7 

53.24,5 


43,9 
30,1 
55,5 
10,9 


27,2 
37,5 
42,0 
19,7 
49,0 
,21,4 
34,0 

2,8 
46,7 
13,6 


43,2 
34,2 
19,6 
0,5 
29,3 
37,7 


47. 


26,1 
54.  3,2 

42,4 

12,4 

22,2 

30,7 
18,2 

54.  2,7 

59,9 
43,6 
10,8 


28,2 


50,9 
55,6 
33,1 

2,4 
,24,8 
47,5 

18,4 

0,0 

28,8 

37,0 


38,3 
3,0 
10,8 
0,7 
59,0 
14,8 
11,4 

55.24,5 


3,5 
47,9 
35,3 
14,1 
44,7 


55,3 
5,1 
9.9 


54.44,4 


56,1 

2.5,9 
36,0 

44,6 
31,6 

54.45,0 


15,6 
57,2 
25,9 
39,1 


16,3 
55.26,5 
1,2 

34,6 
13,7 
44,1 


51,9 
l6,6J 
24,0 
14,1 
12,6 
28,7 
24,7 

56.  4,0 


24,1 
1,5 

51,2 

27,8 

59,9 

6,2 


5,4 
30,0 
37,4 
27,5 
26,0 
42,4 
38,4 


0.49.18,8 
1  .  7  ■  43,4 
1  .  12.  50,9 
1  .  15.41,0 
1  .  34  .  39,8 
1  .  37  .  56,3 


1  .  49 

56.48,0  12  .  57  .  29,0 


54,4 
55.26,5 

10,0 

39f5 
49,9 

58,3 
45,1 

55.28,5 

31,7 
10,7 
41,4 


56,6 


18,6 
23,5 
0,8 
30,1 
3.46,5 
14,5 

50,3 

27,0 

59,6 

5,6 


56.  6,7 


53,8 
3,4 

11,8 
58,7 


56.  4,0 

47,5 

24,2 

56,7 

7,8 


44,9 
15,1 
6,9 
40,9 
15,3 


23,9 
32,1 
37,2 
13,9 
43,6 
11.33,5 
28,1 

6,2 
40,6 
14,8 


22,7 
56.45,5 

37,1 

7,5 
17,0 

25,4 
12,3 


3,4 
37,8 
11,9 


25,0 


3 
5 

7, 

7. 

7. 

8. 

8. 

9- 

9. 
10. 
11  . 
13. 
22. 


,    5,6 

,28,8 

,23,3 

54,5 

30,7 

34,5 

45,6 
51,0 
23  .  27,4 
37  .  57,3 
19-35,4 
48  .  41,5 


10 
43 
21 
27 
32 
53 
53 
16 
56 


7.21.  22,2 
7  .  28  .  54,0 

7  .  32  .  30,0 

8  .  53  .  33,9 
8.53 

12  .  57  .  27,0 


1  .  24  .  50,5 

1  .  25  .  20,9 
1.27.  30,5 

4  .  23  .  39,3 

5  .  43  .  26,0 


12 

7.21  .  1.9,4 
7.27.51,3 

7  .  32  .  27,3 

8  .  53  .  35,9 
8  .  53 


10  .  48  .  38,35 


11 
11 
11  , 
11 
11  , 
11  . 


7.  3,01 
12  .  10,48 
15.  0,57 
33  .  58,95 
37  .  14,60 
49.11,36 


12  .  55  .  24,9 


3 
5 

7 

7, 

!■ 

8. 

8. 

9. 

9- 
10. 
11  . 
12. 
22. 


9 

42. 
20. 
27. 
31  . 
52. 
52. 
16. 
56. 
22. 
37. 
55. 
48. 


3,71 
47,96 
35,39 
14,09 
44,68 
52,07 
55,13 

4,83 

9,65 
46,81 
16,29 
29,4 

1,06 


7  .  20  .  34,50 

7  .  27  .  13,57 
7.31.44,19 
8.52.51,35 

8  .  52  .  54,40 

12  .  55  .  25,3 


1  .  24  .  39,82 
1  .  26  .  49,69 

4.22.58,17 
5  .  42  .  45,23 

12  .  55  .  26,5 


7.20.31,62 

7  .  27 .  10,70 
7.31.  41,.35 

8  .  52  .  53,43 
8  .  52  .  56,60 


Error  of  Collimation  =  —  2",1.     For  Polaris  with  micrometer  it  is  -2",8. 

Error  of  Level  =  —  5",4. 

Meridian  Error  from  April  10  to  April  l6a!+12",0.     On  April  17=  +  IO",8. 


(a)  The  transits  by  counting  were  8,5 :  21,8:  35,4: 
48,7:  2,4:  and  24=  IP. 50". C 

(b)  Micrometer  at  20,944:  21,944,  &c.  Very  steady. 
Apparently  the  seconds  are  too  great  by  2. 
Tne  5tli  wire  doubtful. 

Undoubtedly  10*  too  small:  the  la«t  wires  were 
set  down  38,1 :  51,5. 


(./")  Very  steady  and  very  beautiful. 

(g)   Micrometer  at  20,976:  21,976,  Sec. 
No  use  made  of  this  transit. 
Unsteady.     App.nrcntly  a  bad  transit:  the  inter- 
vals are  too  small. 

1".1',33    added.     Steady:    the   micrometer   nt 
20,988:  21,988,  &c. 


i 


0 


(*) 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Vianet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     m.     s. 


Mean 

of  Wires. 


April  17 


April  18 


a  Cephei  S.P 

ft  Cephei  S.P. .  . . 

Regulus 

/Cephei  S.P 

^^  Ursse  Majoris  . 

s  Cephei  S.P 

13  Leonis 

A.S.C.  2868  S.P. . 
(a)  Piazzi  111 , 

a  Cassiopeiae  S.P 

h  Virginis , 

e  Virginis 

Polaris  S.P.  with\ 

micrometer 

Spica 

m  Virginis 

A.S.C.  1561.... 

e  Cassiopeiae  S.P. 

A.S.C.  1585 

A.S.C.  1594 

Arcturus 

Ceres 

Pallas 

(d)  Venus  2  L 

(rf)  Polaris 

(rf)  Mercury  2  L:  . . . 


50,2 
13,2 
24,9 


6,1 
56,3 
29,1 
22,0 


18,8 
52,0 
38,7 
42,6 
22,0 
34,8 
43,0 
49,1 


47,1 
31,0 
52,2 
16,0 
37,9 
12,7 
56,9 
16,2 


(6) 


27,3 
10,0 
49,8 


51,2 

23,6 

3,6 


(.c) 


April  19 


W01L 

(rf)02L.. 

a  Orionis 

Sirius 

Castor 

Procyon 

(e)  Pollux 

Saturn  1  L , 

Saturn  2  L 

CI  Cephei  S.P 

/3  Cephei  S.P.  .  .. 

Regulus 

/Cephei  S.P 

*  Cephei  S.P 

ft  Leonis 

(/)  Polaris  S.P.  with 

micrometer 

Spica 


53.20,7  54.   1,5 


21,8 
49,3 
10,2 
30,5 
11,2 
15,1 
0,0 
20,5 
26,4 
27,2 
32.20,8 
58,6 

43,5 
54,1 
3,5 
42,4 
43,1 
29,6 
53,7 
12,6 


35,6 
2,9 
23,8 
59,7 
24,6 
28,7 
14,0 
34,0 
40,9 
41,1 
40.21,8 
12,4 


15,0 
37,0 
17,0 

54.42,5 

49,0 
16,4 
37,1 
29,0 
37,9 
42,2 
28,4 
47,5 
55,0 
54,4 
48.23,5 
25,9 


50,1 
11,5 
24,2 
9,2 
56,3 
28,5 


16,0 
10,2 
6,3 
49,6 
54,0 
51,2 
10,9 
43,4 
42,6 
38,6 
50,7 
31,0 

55.20,5 

3,0 

30,0 

51,0 

58,6 

51,9 

55,9 

42,9 

1,3 

9,5 

8,1 

56.26,8 

39,8 


44,6 
49,6 
20,1 
23,6 
10,0 
30,0 
25,0 
10,8 
56,2 

2,9 

4,1 

44,8 

56.  3,7 

16,6 

43,8 

4,5 

28,6 

5,4 

9,5 

57,1 

14,7 

24,1 

21,2 

4.29,5 

53,5 


12,9 
28,1 
33,9 
56,7 
26,0 

7,7 
38,9 
37,6 

9,7 
26,4 
17,7 
58,5 

56.43,0 


57,8 
7,9 
17,1 
57,0 
59,6 
43,2 
9,3 


01L.... 

0  2  L. . . . 
is)  "  Orionis. 
(g)  Sirius.  ... 
(g)  Castor.  . . . 


21,5 

25,8 
36,3 
3,1 
42,2 
42,7 


30,1 
18,2 
50,8 
38,0 
42,6 
34,4 
42,3 

54.  2,5 

35,1 

39,2 
50,2 
16,4 
56,1 
58,8 


10,9 
21,1 
30,6 
11,1 
15,2 
56,6 
24,8 
40,9 


24,2 
35,0 
44,2 
24,9 
31,1 
10,3 
40,9 


46,6 
29,7 
51,6 
15,5 
12,7 
56,4 

54.44,0 

48,6 

53,3 
3,8 
29,7 
10,3 
14,6 


30,1 

57,2 
18,0 

57,7 


12 

25 

56 

54 

6 

18 

.37 

.51 

.20 


41,3 

7,2 
47,7 


41,9 
46,0 
52,8 
4,7 
23,0 
28  .  50,1 
44  .  31,1 
51  .  12,4 


9-11. 

9.23. 

9-56. 

10  .  53  . 


11  . 
11  . 
11 
11 


12.19 
12.27 
12.43 
12.50 


15,84 

10,18 

.    6,26 

•  49,70 

•  53,99 
.  51,24 

•  10,94 
.  43,40 

•  42,59 

•  38,79 
.  50,60 
.  31,01 


13. 
13. 
13, 
13, 


19,013 
23,013 


58,3 
15,2 
9,2 
5,9 
49,6 
50,9 
10,7 

55.25,5 

2,4 


38,7 
48,8 
57,7 
39,4 
47,0 
23,7 
56,1 
9,7 


11,6 
28,0 
38,4 
35,0 
12.32,8 
6,9 

52,0 
2,7 
11,3 
53,1 
3,4 
37,2 
11,6 


12  .  57  •  26,5 

43,9 

10,7 

31,7 

27,0 

32,6 

48  .  36,6 

5  .  25,8 

52  .  41,6 

12  .  52,9 

2  .  48,4 

20 .  33,5 

26 .  20,5 


6,9 
17,6 
43,4 
24,6 
30,7 


44,1 
49,3 
19,5 
23,3 
29,5 
24,4 

56.  5,7 

16,2 

20,8 
31,2 
57,1 
38,4 
46,4 


26,9 
12,5 
27,6 
33,6 
55,9 
7,6 
38,1 

56.45,5 

29,8 

34,6 
45,1 
10,7 
52,7 
2,3 


14. 
14. 
15. 
23. 

1  . 

1  , 

1. 
1 

5 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

11 

11 


12  .  55  .  22,6 


13.  13 
13.29 
13.32 
13.38 
13.42 
13.47 

14.  4 
14.52 
15.12 
23.    2 

0.56 
1  .25 


40.  5,4 
42.  16,4 
43  .  24,8 
35.  7,6 
21  .  18,8 
27  .  50,9 
32  .  26,8 
53  .  37,4 

53 

40,6 
6,7 
47,1 
30,2 
45,5 
,52,0 


.  12 
.25 
.56 
.55 
.  18 
.37 


.  2,86 
.  30,04 
■  50,90 
.  58,73 
.  51,80 
.  55,86 
.  42,83 
.    1,08 

•  9,60 

•  7,92 
.27,0 

.  39,66 


1.39. 
1  .41  . 

5.42. 
6.34. 


,20 
.27 
,31 


12 

13  .  13  .  43,5 


8.52 

8.  52 

9-11 

9.23 

9.56 

10.53 

11  .  16 

11  .37 


24,64 
35,14 
44,17 
25,07 
.31,17 
.  10,21 
.  40,45 
.55,15 
.  58,43 
.  15,33 
•  9,26 
.  5,70 
■  49,48 
.  50,98 
.  10,34 


B. 
B. 
B. 

I 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.i 
B.' 
B. 
B.j 
B.I 
B.I 
B.l 
B. 
B. 


43. 
45, 
43, 
35, 
,21 


48,8 
58,5 
24,1 
6,5 
18,2 


12.55.24,64 
13.13.    2,44 


43.  7,06 
45 .  17,50 
42  .  43,50 
34  .  24,40 
20 .  30,52 


Error  of  Collimation  =  —  2",1.     For  Polaris  with  micrometer  it  is  —  2",8. 
Error  of  Level  on  April  17  and  18=-5",4.     On  April  19  =  -5",7. 
Meridian  Error  =+10",8. 


(a)  20",28  subtracted. 

(6)  Micrometer  at  20,986:  21,986,  &c. 

(c)  All  the  transits  of  this  evening  most  excellent. 

(d)  Unsteady. 


(e)    The  intervals  of  the  wires  are  too  large. 

(/)  Micrometer  at  21,996:  22,996,  &c.     Steady. 

(g)   Unsteady  and  cloudy. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


k.     m. 


April  19 


April  20 


April  24 


I  April  25 


April  2f) 


(n)  Procyon 

(a)  Pollux 

(«)  Regulus 

V  Ursffi  Majoris 

ft  Leonis 

Polaris  S.P 


(6)  Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

a  Hydra 

Regulus 

d  Leonis 

►  Ursa"  Majoris  . 

T  Leonis 

ft  Leonis 

(rf)  Polaris  S.P 


(0 


(0 


Castor 

Procyon  . . . 

Pollux 

Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 
Regulus.  . . 
a  Pegasi  . . , 
Venus  2  L. 


29,1 
54,3 
23,6 


28,3 


42,6 
9,7 
37,5 
31,2 
42,1 


31.20,639.23,8 


17,7 


19,3 
23,2 
52,3 
14,6 


(/)  Polaris . 


©IL 

5  I  L. . . . . . 

a  Ononis ... 

Sirius 

Castor 

(^)  Saturn  1  L. . 
(A)  .Saturn  2  L.. 

Regulus . . . . 

83  Leonis . . 

T  Leonis. . . 

Polaris  S.P.. 

Venus  2  L. . 


(«■) 


27,4. 
31.18,8 

39,9 
26,3 
51,6 
32,5 


56,1 
24,8 
51,2 
47,2 
55,7 
47.24,4 

45,8 


9,8 

40,2 

5,5 

4,1 
10,1 
55.26,5 


35,1 
32,6 
37,1 
6,0 
30,7 
31,2 
41,2 
.39.20,8 

55,9 

39,9 

6,8 


46,1 
50,4 
18,9 
46,5 
44,6 
55,1 
47.18,8 

11,7 

53,0 

22,0 

0,7 


21,0 
18,6 

47,8 
32.16,8 

48,5 
13,5 
.59,6 
■•^9,1 
39,4 


49,4 

34,6 

32,4 

1,7 


2,2 
28,8 
13,1 
53,2 
55,6 


20,3 
11,9 


(*)0  1I 

Regtilus 

(/)  83  Leonis 

T  Leonis 

(m)  Polaris  S.P.  with 

micrometer 

0  Virginig 

Spica 


48,4 
46,3 
14,9 


3,6 
59,8 

4,7 
32,7 

3,3 
57,9 

9,5 
55.20,5 

27,8 

6,8 

37,4 


56.25,8    4.26,5 


15,8 
42,1 
26,3 

7,0 
11,4 

5,2 


31.16,8 
46,8 

33,6 
20,1 
11,2 


12,0 
16,9 


34,1 
25,4 
28,0 
39-17,5 
0,2 

47,8 
33,6 

24,7 
27,6 

54.42,5 

25,3 
30,5 


17,9 
2,5 
0,3 

28,6 


23,1 
55,1 
19,1 
20,3 
23,8 
3.32,4 

14,3 


13,2 
18,3 
46,4 

19,9 

11,4 

23,3 

3.31,5 

43,8 
20,4 
52,8 
29,3 


36,4 
10,8 
32,7 
36,1 
37,6 
11.26,8 


31,4 
26,9 
32,0 

59,9 
35,4 
25,1 
37,0 
11.27,8 

59,6 

33,8 

7,9 


29,6 
57,3 
40,0 
21,3 
27,1 


47,8 
38,7 
41,5 
47.1.9,5 
13,8 

1,3 
47,1 
37,6 
40,9 

i.   1,3 

38,7 
44,2 


16,0 
14,2 
41,9 


43,7 
11,7 
53,7 
35,7 
43,3 
3.3,7 


22,5 
2,1 
52,5 
55,0 
55.22,8 
27,1 

15,2 

1,4 

51,7 

54,3 

55.21,5 

52,3 
58,0 


7- 
7. 
9. 

11  . 

11 . 

13. 

8. 

8. 

9- 

9. 
10. 
11  . 
11  . 
11  . 
13. 

7. 
7. 
7. 
8. 
8. 

9. 

22. 


46,2 

29.9 
28.0 
55,7  23 
12.27,5 

57,6 
26,1 
7,2 
49,1 
59,0 


15,6 

6,0 

8,8 

3.30,8 

40,9 

28,9 

1.5,0 

5,6 

7,9 


55.43, 

6,0 
11,7 


2. 
4. 
5 
6 
7 
8 
8 
9 
11 

22,2  11 
1.27,513 

53,8  23 


51,4 
29.3 


27  .  50,2 

32 

56 .  46,5 

6 .  52,0 

37  .  52,1 

19.31,5 

53.41,9 

53 

16.40,5 
56.46,1 
49-  13,2 
6  .  51,9 
16.38,9 
37.  51,3 
19-29,8 

21.15,4 

27  .  47,3 

32  .  23,3 

,  53  .  57,5 

.53 

,  56  .  43,8 
,53.41,8 
.22.    9,1 


7. 

7. 

9- 
11 . 
11 . 
12. 


31 

56 

6 

37 


9,6i 
40,12 
5,16 
3,78 
9,Q5 


55  .  26,6 


6.  11,2 
39  .  40,6 
43 .  20,6 
35.  3,5 
14,8 
2,2 


8  .  52  .  59,92 
8.53.  3,37 
9.15.59,78 
9.56.    4,54 

10  .  48  .  32,77 
11.    6.    .3,18 

11  .  15.58,04 

1 1  .  37  .    9,26 

12  .  55  .  24,0 


20. 
27. 
31  . 
53. 
53. 


9.56. 

22  .  53  . 

23  .  21  . 
0.56. 


21 
54 
54 
56 
15 
16 


43,0 
35,6 


28,6 


0  56 


21,4 

8,0 

19.4 
25,2 


7,6 


2.    9 

9  .  56  .  42,3 

11,  15 

11  .  l6..S.'i,5 

12 


2.  5 
4.38 
5.42 
6.34 


7- 

8. 

8. 

9. 
11  . 
II  . 
12, 


23.24 


27,73 

6,79 
37,40 
1.5,00 
17,83 
2,31 
,  0,23 
,  28,.53 
,24,2 

.  29,80 
.  .57,16 
.  40,07 
.21,27 
.  27,23 
.  19,.53 
.  22,78 
.  1,74 
.  .52,.39 
.  55,10 
.  23,()0 
.27,17 


12  .  .58  . 
13.  13. 


.32,9 
38,9 


15,24 

1,15 

.  51,65 

54,42 

18  .  55  .  22,26 


9- 
56. 
14. 
15. 


B 
B 

B.I 
B.I 

B.I 
B.I 
B.' 

B.I 
B.I 
B.I 
B.I 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 


12.57 
13.  12 


.  .52,37 
.  57,92 


Error  of  C<jllimation= -2",1.     For  Polaris  with  micrometer  it  is— 2",8. 

Error  of  Level  from  April  19  to  Polaris  April  25,  =  — 5",7.     From  Venus  April  25  to  April  26,=  —  5",6. 
Meridian  Error  from  April  19  to  Regulus  April  24=  +10",8.     From  a  Pegasi  April  24  to  Polaris  April  25, 
=  +10",0.     From  Venus  April  25  to  April  26,=  +9",.", 


(a)    Unsteady  and  cloudy,     (ft)  Cloudy  and  unsteady, 
(c)    The  counting  f<mn(l  to  be  20"  behind  tlie  clock  ; 

the  original  numbers  arc  here  increased  by  20. 
(rf)    Very  unsteatly.  (e)  Very  good. 

(^)  Clouded  and  unsteady.     The  mean  of  the  four 

wires  is  adopted  for  the  time  of  transit. 


) 

) 
(*) 

(0 

(m) 


14,17  subtracted  from  the  mean.     Clouded. 

1 4, 1 7  subtracted.      (i)   1 3,49  added  to  the  mean. 

13,88  added  to  the  mean. 

13,49  added  to  the  mean. 

Micrometer   at    22,973:   23,473,  flic.      Steady: 

observation  rather  hurried. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830, 


Day  of 

tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    m.      s. 


Mean 
of  Wires. 


April  26 


April  27 


April  28 


Arcturus 

Ceres 

Piazzi  229 

Piazzi  13..  ...... 

(a)  *  N.P.D.  67°.0'., 

Pallas 

:+;  N.P.D.  67°.  0'.. 

■Jf.  N.P.D.  68°.  55' 

a  Pegaai 

(6)  Venus  2  L 

(6)  a  AndromedfE  .  . . 
(6)  Polaris 


54,8 

34,5 

4,6 


56,8 
33,6 


(6)0  11 

(6)0  2L 

{b)  Mercury  1  L. . 
(6)  AJdebaran.  .. . 

a  Orionis  . .  . . 

Sirius 

J  1  L 

Castor 

Procyon 

Pollux 

(c)  Saturn  1  L. . . . 

Saturn  2  L. . . , 

Ilegulus 

Polaris  S. P.... 

Spica 

Arcturus 

Ceres 

Piazzi  229 

{<!)  Pallas 

(e)  *  N.P.D.  6&>. 

a  Pegasi 

(/)Venus2L.  ... 
(_/)  a  AndromedsE 
(/)Polaris 

a  Arietis 


0,0 

17,4 

48,1 

32,4 

32.17,8 

18,7 
30,2 
37,4 


58,3 

37,9 
41,3 
38,2 
24,4 
49,4 
47,4 


48' 


te)0iL 

(^)02L 

(g)  Mercury  1  L. 
(^)  Aldebaran  . . . 

a  Orionis  . .  . . 

Castor 

Procyon 

Pollux 

D  1  L 

(/«)  Saturn  J  L. . . 


19,1 
31.17,5 
16,4 
54,0 
40,4 
4,2 
44,6 


9,0 
48,1 
18,0 
45,4 
11,3 
48,2 
11,3 
14,4 
31,1 
2,0 
47,6 
40.18,8 

32,5 
44,3 
51,3 
23,2 
11,9 
51,7 
55,4 
53,7 
37,3 
4,9 


17,3 
51,9 
31,6 
32.13,8 
32,7 

5,7 
17,0 
53,7 

8,3 
57,6 
38,3 
23,6 
49,0 
25,2 
53,7 


39 


4,9 
32,7 
.18,5 
30,0 

8,6 
53,8 
17,1 
59,2 


23,1 

1,4 
31,3 

0,0 
25,8 

2,7 
25,8 
28,8 
45,0 
14,8 

2,8 
48.14,8 

46,8 
57,8 

5,8 
37,0 
25,1 

5,8 
10,1 

.9,8 
51,1 
20,1 
15,4 


37,8 
15,0 
45,0 
14,7 


.'52,1 
28,6 
58,4 
29,5 


6,3 
42,0 
11,8 
44,0 


31,3 

5,9 

46,8 
40.17,5 
47,3 

18,9 

30,9 

7,8 

22,1 

11,1 

53,8 

37,2 

4,3 

39,3 


47. 


46,4 
19,5 
43,6 
22,5 
7,1 
30,5 
13,9 


17,8 
40,7 
43,4 
59,1 
28,6 
18,2 
56.22,8 

0,6 
12,1 
19,5 

51,2 
38,9 
19,9 
24,8 
25,6 
4,9 
35,0 


55 


44,4 

18,8 

2,0 

48.18,8 

1,9 

32,8 
44,2 
21,5 
36,0 
24,6 
9,5 
50,6 
19,2 
54,0 
20,8 


33,6 
0,3 
.21,8 
57,1 
37,2 
21,0 
44,0 
28,8 


58,3 
32,7 
17,5 
56.21,5 
16,2 

46,8 
58,8 
35,4 
50,3 
38,1 
25,6 

4,3 
35,0 

8,3 


32,0 
55,4 
57,9 
13,4 

41,9 

33,5 

4.23,8 

14,3 
25,8 
S3,9 
5,1 
52,5 
34,1 
39,7 
41,5 
18,4 
50,3 
44,5 


46,8 
9,7 
12,3 
26,8 
55,2 
48,6 
12.26,5 

28,2 
40,0 
47,5 
19,1 

6,1 
47,8 
53,6 
57,7 
31,8 

6,1 


14, 
14. 
14. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
22. 
23. 
23. 
1. 


.  20,6 
,55,6 
.25,3 


1,2 


a 
44 
47 

1 

4 

6 

7 

12 .  26,7 
53  .  40,5 
28.  8,8 
57.  3,9 
20 .  30,5 


2.  13 

2.  15 

2.38 

4.23, 

5.43 

6.35. 

6.42, 


14,1 
3.29,5 
10,7 
51,8 
34,5 
57,7 
43,1 
54,4 
12,2 
45,9 
32,7 
4.2.3,8 
31,0 

0,7 
12,9 
50,0 

4,7 
51,9 
41,3 

17,9 
50,1 
23,1 
49,6 


12 


1,5 
27,9 

24,6 
6,1 
47, 
11,1 

9,1 

26,0 
59,8 
48,1 
26,4 
45,4 

14,5 
26,2 

4,2 
18,6 

5,7 
57,1 
31,4 

5,7 
37,9 


7 

7, 

7. 

8  , 

8, 

9. 
13. 
13. 
14. 
14. 
14. 
15, 
15. 
22. 


21 
27 
32 
54 
54 
56 

19 

14 
5, 
44, 

47, 
4, 
5. 

53. 


42,3 

53,9 

1,3 

33,3 

19,7 

1,9 

8,4 

13,3 

45,2 

21,3 

12,4 


23.31 
23  .  57 
1  .20, 
1  .55, 


41,7 
26,8 
38,4 
20,3 
1,1 
25,0 

24,0 
40,1 
12,8 

3,3 
31,8 

0,2 


17.28,5 
19  ■  40,4 
46.  18,3 
23  .  32,6 
43  .  1 8,9 
21  .  13,2 
27  •  44,8 
7  .  32  .  20,8 

7  .  39  .  52,2 

8  .  54  .  17,4 


14.  4 
14.44 
14.46 

15.  1 
15.    4 


15. 
15. 
15. 

22. 


5 

6 

11 

52 


23.27 
23  .  56 


.  37,67 
.  15,03 
.  44,91 
.  14,72 
,  40,57 
,  17,47 
.  40,58 
,  43,36 
.  59,05 
.  28,49 
.  18,15 
.22,1 


2 

2 

4 

5 

6 

6. 

7. 

7. 

7. 

8. 

8. 

9- 
12. 
13. 
14. 
14. 
14. 
15. 
15. 
22. 
23. 
23. 

0. 

1  . 

2. 
2. 
2. 

4. 
5. 
7. 
7. 
7. 
7. 
8. 


13.  0,48 
15.  12,01 
37  .  19,53 
22  .  51,24 
42  .  38,93 


..34 

.  41  . 

.20. 

.27. 

.31  . 

.53. 

.53. 

.56. 

.55. 

.  12. 

.    4. 

43. 

46. 
4. 
4. 

52. 

30. 

56. 

56. 

54. 


19,88 
24,76 
25,69 

4,73 
35,30 
29,92 
33,33 

0,31 
23,02 
57,26 
37,22 
20,80 
44,23 
28,56 
3.9,89 
58,52 
32,54 
17,43 
21,9 
16,39 


16.46,84 
18.58,63 
35,84 
50,37 
38,27 
25,54 
4,26 
34,87 
8,57 
35,37 


B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B.I 
B.I 
B. 

i) 

B.I 
B.' 


Error  of  Collimation a=  —  2",1. 

Error  of  Level =s  —  5",6. 

Meridian  Error =  +  9",5. 


(a)   29»,28  added  to  the  mean. 

(/))    Verj^^  unsteady.  (c)  Thin  clouds. 

(tl)    14',64  added  to  the  mean. 

(e)    29»,27  subtracted  from  the  mean. 

U)  ^cy  unsteady. 


(g)    Very  unsteady. 

(//)  The  observer  became  confused  and  lost  1». 
Apparently  tills  was  after  tlie  first  wire:  the 
mean  of  the  first  limb  ought  in  that  case  to  be 
increased  0,75,  iind  that  of  the  second  limb  1,00. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

tlip 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  M  ire. 


Mean 
of  Wires. 


April  28 


April  29 


Saturn  2  L 

(a)  Regulus 

Polaris  S.P.... 

Spica , 

Arcturus 

Ceres 

Pallas 

(6)  Venus  2  L 

a  Andromeda 

Polaris 

a  Arieds 


31 


©1  L 

©21 

Mercury  I  L 

Aldebaran 

Castor 

Procyou 

J  1  L 

Saturn  1  L 

Saturn  2  L 

a  Hydrae 

Rcffulus 

Polaris  S.P. 

Spica 

88  Virginis 

:+CN.p.n.l5°.1.9'S.P, 

Arcturus 

C'eres 

(rf)  Piazzi  18 

(e)   Pallas 

a  Ppfjasi 

Venus  2  L 

<i  Andminedw 

Polaris 


(0 


April  30 


©  1  L 

©2L 

Mercury  I  L. 
Aldebaran.  . . , 

Castor 

Procyon 

J  1  L 

Regulus 

(/)  Polaris  S.P.  . . 

Spica 

Arcturus 

Ceres 

Pallas 

Polaris 


32 


18,4 
.15,8 
15,7 
54,0 
46,1 
55,4 
58,8 
31,7 
12,8 
32,1 

51,7 
4,6 
10,8 
8,0 
37,2 
23,2 
13,7 
59,8 


13,4 
18,1 

15,6 
25,2 
41,1 


10,5 

32,2 

3917,5 

29,5 

8,1 

59,9 
10,1 
12,2 
46,3 
40.15,5 
47,1 

5,6 
18,2 
24,9 
21,9 
52,7 
36,7 
27,9 


....       38,7 
45,8'      59,9 
47.19,8  55.22,5 
43,0       56,9 


S9. 


51,2 
58,6 


16,1 

7,9 
30,9 
.13,8 


17,4 
27,0 
31,9 
21,8 
29,2 
38,9 
31,9 
7,7 
5,1 
14,0 


(g) 


38,8 
51,1 
27,4 
7,3 
36,2 
22,4 
11,4 
17,4 
31.17,5 
14,4 
52,6 
56,2 
15,2 


27,7 

21,3 

46,2 

40.15,6 

52,8 

4,9 

41,4 

21,9 

52,1 

36,0 

25,7 

31,0 

39-23,8 

27,9 

7,1 

9,9 

30,8 


22,2 
13,2 
24,7 
'■i5,9 

1,7 
48.16,0 

1,4 

19,8 

32,0 
38,7 
35,7 
8,8 
50,1 
42,2 
28,2 


47. 


40,6 
45,4 
25,4 
42,4 
52,5 
22,8 
21,7 
18,3 
27,6 


48. 


43,4 

34,5 

1,1 

16,4 


36,8 
26,8 
39,6 
39,4 
17,0 
56.21,8 
16,1 

33,6 
46,1 
52,8 
50,0 
24,7 
4,0 
56,9 


55. 


56. 


6,9 

18,9 

55,7 

35,2 
8,0 

49,5 

39,8 

44,8 
47.26,5  55 

41,6i 

21,2 

23,2| 

45,21 
...  ...56 


45,7 
54,1 
59,2 
,26,8 
56,3 
6,3 
13,5 
35,8 
31,6 
42,6 
50,1 
57,3 
48,2 
16,6 
21,6 

20,6 
32,9 

9,6 
49,1 
23,6 

3,3 
53,9 
58,9 
.27,8 
55,5 
35,8 
36,8 

0,1 
22,4 


13,6 
3.30,8 
10,6 
51,2 
40,1 
53,4 
52,8 
32,4 
4.24,5 
30,7 

47,8 
59,9 
7,6 
4,1 
40,8 
17,5 
10,7 
56,6 

8,0 
13,1 
3.31,5 
10,2 
20,0 
4,0 
50,2 
45,3 


6,5 

27,4 

24,2 
6,6 

58,6 
8,7 
6,4 

47,3 

12.25,5 
45,2 

1,9 
13,6 
21,9 
17,8 
56,6 
31,0 
24,6 


14,3 
21,5 
26,7 


8. 

9. 
13. 
13. 
14. 
14. 
15. 
23. 
23. 

1  . 

1  . 

2. 
2. 
2. 
4. 
7. 
7. 
8. 
8. 
8. 
9- 
9- 


54 

56.41,1 
19  .  33,8 
13.38,1 


5. 
43. 

4. 
34. 
57. 
20. 
54. 


19,9 
7,1 
23,1 
19,6 
2,7 
27,5 
59,9 


21  .  15,7 
23.27,1 
54  .  85,9 
31,6 
12,3 
44,1 
38,9 
25,2 


13 
13 
13 
13. 


4,6 

11,3 

1,9 

32,2 

4.24,2  12 

34,7 
47,3 
23,8 

3,6 
39,8 
16,9 

7,6 

12,6 

3.,32,8 

9,7 

50,3 

50,3 

14,7 

4.25,612, 


23,7 
33,5 
54,2 

5,0,14 
58,8  14 
.  ...  15 
19,515 
25,2:22 
15,4  23 
46,8  23 
.25,6J   1 


2 

2 

3 

4 

7 

7 

9 

9 

13 

23,2  13 

4,014 

3,814 

29,3,15 

.25,8    1  , 


48,9 
0,8 
37,9 
17,4 
55,5 
30,2 
21,8 
26,1 


34,9 

40,5 

34,8 

37,1 

,  36 .  47,2 

,  45  .  45,3 

5.19,2 

42  .  12,2 

2 

3.34,2 
53  .  39,0 
37  •  28,9 
57.  2,1 
20 .  28,2 


,25 
.27 
,  2 
.23 
21 
27 
26 


2,9 
14,7 
52,1 
31,3 
11,8 
43,6 
85,9 
56 .  40,0 
19.33,5 
36,8 
18,5 
17,2 
43,9 
27,6 


8. 

9. 
12. 
13. 
14. 
14. 
15. 
23. 
23. 

0. 

1  . 

2. 

2. 

2. 

4. 

7. 

7. 

8. 

8. 

8. 

9. 

9. 
12. 
13. 
13. 
13. 
14. 
14. 
15. 
15. 
22. 
23. 
23. 

0. 

S 
2 
3. 
4. 

7. 


53  .  38,56 
55  .  59,78 
55  .  24,5 
12.56,86 


4 
42 

3 
33 
56 
56 
54 


36,83 
.  26,69 
■  39,29 
.  39,30 
,  17,02 
20,5 
16,07 


20 .  33,73 
22  .  45,93 
53  .  53,23 
22  .  49,87 
20 .  24,73 
3,80 
56,42 
42,45 
45,80 
15  .  54,21 
55  .  59,28 
27,7 
56,36 
6,23 
13,26 
36,08 
31,78 
42,75 
50,04 
57,14 
36 .  48,30 
56.16,56 
56 .  20,79 


27. 
33. 
53. 
53. 


12. 
36. 
43. 

4. 
41  . 

2. 

2. 
52. 


24. 

26. 

2. 

22. 

20. 

7.27. 

9.25. 

9-55. 

12.55. 

13.  12. 

14.  4. 
14. 40. 

15.  1  . 
0.56. 


20,80 
32,94 

9,70 
49,40 
23,86 

3,13 
53,73 
58,69 
27,6 
55,.'-,!) 
3.-5,64 
36,77 
5.9,88 
21,3 


B. 
B. 
B. 
B. 

i. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
H. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  C^llimation =  —  8",1. 

Error  of  Level =  -  5",6. 

Meridian  Errorfor  Saturn  and  Regulus  April  28=  +9",.5.    From  Polaris  S.P.  to  Pallas,  =  +8",9.    From  Venus 

April  28  to  Aldebaran  April  29,  =+  8",I.     From  Castor  April  29  to  Pallas  April  .30,  =  +7",6.     For 

Polaris  April  30,  =  -j-8",2. 


(a)    The  4th  set  down  0,9. 
(A)    Very  much  motion, 
(c)    l'°.36',.<}9  subtracted. 


(d)   22',05  added. 


n. 


)  Very  steadv. 
(g)    12'".4",05  subtracted. 


(e)  22*,06  subtracted. 
Unsteady  and  clouded. 


c2 


24 


Traksits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  01 

the 
Mondi. 


May  1 


May  2 


May  3 


May  1 


Name  of  Star 
or  Planet. 


IL. 


0  1  L. . 

©2L... 
(a)  Mercury 

Castor 

Procyon . . . 

Pollux 

(/>)  a  Hydrae . . 

Regulus . . . 

D  1  L 

48  Leonis . . 

o'  Sextantis 

Polaris  S.P. 

Spica , 

Arcturus . . , 

Ceres 

Pallas 

Venus  2  L. 
(e)  Polaris 


26,7 
39,1 


35,4 
21,7 
47,1 


II. 


40,8 
53,0 


III. 


IV. 


54,7 
6,8 


(0 


(d) 


(/)  Venus  2  L 

If)  a  Andromedae 
(/)  Polaris 


16,7 
44,7 


13,1 
31.16,8 
14,1 
51,6 
1,3 
25,3 
32,9 


48,6 

28,4 

32.13,4 


51,3 

35,1 

2,6 


30,4 

58,7 

7,4 

26,6 

39-19,0 
27,6 
6,2 
14,3 
40,1 
46,1 

40.16,5 


7,2 
48,7 
17,2 
39,2 
44,0 
12,9 
21,1 
40,1 

47.20,5 
41, ll 
20,7 
28,0, 
54,5 
5.9,8 

48.16,0 


8,5 
20,2 
23,7 
23,5 
2,5 
33,1 
53,0 
58,3 
26,8 
34,7 
53,7 

55.24,8 
54,7 
34,6 

I      41,2 

9,9 

13,5 


VI. 


2,11      15,4       29,0 

43,7       59,4       14,0 

40. 17,6'48. 15,8  56.22,4 


(/)0  1L 

(./)0  2L 

Castor 

Procyon 

a  Hydrae 

Regulus 

48  Leonis 

0^  Sextantis 

d  Leonis 

V  Leonis 

])  IL... 

n  Virginis 

Polaris  S.P 

(/j)  Spica 

>|t:N.p.D.15''.19'S.P 

Arcturus 

Ceres 

(z)   Polaris 


(g) 


3,7 
15,7 
34,4 
20,2 
10,8 
14,9 
52,6 
11,3 
44,1 
12,4 
8,8 
55,4 
31.14,8 


(i)   OIL.. 

0  2  L. ...... 

(t)   Mercury  1  L. 

Aldebaran.  .. 
(A)  Saturn  1  L. . . 

Saturn  2  L. . . 

n  Hydrae  . .  . 

Regulus  . . . . 


50,1 

10,7 

32.14,6 

52,1 
5,0 
0,5 
4,0 

37,4 


17,8 
29,1 
49,9 
33,7 
24,1 
28,7 
6,2 
25,0 
57,7 
25,7 
22,7 
8,9 

39.16,0 

26,0 

27,6 

4,6 

24,1 

40.16,4 

6,5 
19,3 
15,0 
17,9 


■ 


9,7 
14,1 


54,6 
23,1 
27,5 


31,0 

43,5 
5,4 
47,4 
37,7 
42,3 
19,7 
38,5 
11,2 
39,2 
36,2| 
22,o| 

47.17,5 
39,5 
18,8 
18,9 
37,5 

48.15,8 

19,9 
32,9 
29,7 
32,2 
5,3 


22,8 
34,4 
37,8 
39,7 
16,1 
48,3 

6,7 
11,9 
40,5 
48,4 

7,6 
3.29,5 

8,6 
49,3 
55,1 
24,7 
26,9 
4.23,5 


VII.   Wire. 


Moan 
of  Wires. 


36,9 
48,5 
51,7 
55,2 
29,6 

3,6 
20,2 
25,5 
54,9 

2,2 
21,2 

22,4 

3,8 

8,9 

39,2 

40,2 

12.26,5 


28  .  50,8 
31  .    2,9 


11.    5,4 
21  .  11,0 

27  .  42,7 
32  .  18,9 
16 .  33,8 
56 .  39,9 
8,9 


.16 

.23 
.34 

•  19 
.  13 
.  5 
.40 
.  1 
.43 


15,9 
34,6 
30,8 
35,9 
17,9 
22,3 
53,9 
53,8 


A.     m. 


28. 
30. 
10. 

20. 
27- 
31  . 
15. 


42,7;      56,123.47.    9,4 

29,5[      44,8  23  .  57  .    0,5 

4.26,2  12.27,0    1  .  20  .  30,2 


45,7 
58,2 
22,1 

1,11 
51,2 
56,0 
33,2 
52,1 
24,7 
52,7 
49,9 
35,8 

55.19,8 

52,9 

9,8 

33,3 

51,0 

56.23,8 

33,7 
47,3 
43,5 
46,0 


36,0 
41,2 


23,2 
50,5 
55,6 


59,2 
12,1 
37,8 
14,5 

5,0 
10,1 
46,9 

5,6 
38,1 

6,3 

3,7 

49,3 

3.29,8 

6,4 

1,5 
47,1 

4,7 
4.26,2 

48,0 
1,0 

57,8 

0,1 

34,4 


12,8 
26,0 
53,4 

27,9 
18,4 
23,9 

0,7 
19,2 
52,0 
19,5  11 
17,5111 

2,7  12 


9.55 
10.  15 
10.22 
10.33 
12.55 

13.  12 

14.  4 
14.39 

15.  1 
23.43 

0.56 


8,75 
20,70 
23,11 
23,33 
.  2,34 
.  32,97 
.  53,02 
.  58,10 
.  26,77 
.  34,74 
.  53,84 
.24,5 
.  54,91 
.  34,87 
.41,58 
•  9,66 
.  13,31 
.21,14 


23  .  46  .  29,05 

23.  56.  14,33 

0.56.21,8 


20,3 

51,5 

2,0 

18,2 

12.26,0 

15,2 
12,3 
13,9 


3,9 
9,1 


36  .  26,3 

38  .  39,9 

21  .    9,2 

27  .  41,3 

16.31,8 

56 .  37,4 

23.14,2 

34  .  32,6 

49.    5,5 

25  .  .S3,l 

.  50  .  30,9 

,    7.16,1 

,19.  30,8 

,  13  .  34,4 

,  45  .  42,3 

.    5  .  16,3 

.38.31,6 

.  20  .  28,8 


2.35. 

2.37. 

7.20. 

7.27. 

9-15. 

9-55. 
10.22. 
10.33. 
10  .  48  . 
11 .24. 


11  . 

12. 
12. 
13. 
13. 
14. 


51,7 
17,4 
22,6 


40 

42 

35 

23 

55 

8.54 

916.  30,9 
9-56.  36,5 


.16,8 
28,9 
.27,0 
.28,3 
.    2,3 


14.37 
0.56 

2.39 
2  .41 

34 

00 


54 
54 
15 
55 


4.5,21 

57,79 

21,74 

0,87 

51,28 

56,19 

33,36 

.  52,04 

.  24,76 

.  52,70 

•  49,96 
.  35,74 
.  22,5 

.  53,02 

•  9,84 
.  ,S3,18 
.  51,11 
.21,7 

34,21 

47,19 

43,68 

46,06 

.  19,85 

,23,17 

,  50,21 

.  55,23 


Error  of  CoUimation s  -2",  I. 

Error  of  Level =  —  5",6. 

Meridian  Error  for  0  and  Mercury  May  1  =  +8",2.     From  Castor  May  1  to  Polaris  =  4-8",8.     From  Venus 
May  2  to  Ceres  May  3,  =  +9",7.     From  Polaris  May  3  to  Aldebaran  May  4,  +  1 0",0.     For  the  rest+ 10",3. 


{c) 


21 ',54  subtracted. 

13*,56  subtracted  from  the  mean. 

Unsteady. 

The  4tK  was  set  down  10,9. 


(e)    0»,51  added.     Unsteady. 

(  /")  Faint  and  unsteady.  (g)   Disturbed. 

(A)    Confused.     Bad  observation. 

(/■)     Very  unsteady.  (*)  Steady. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 
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Day  of 

tJic 
MoDtb. 


Name  of  Star 
01'  I'lanct- 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


m.    .".       in 


VII.  Wire. 


h.     m. 


Mean 
of  Wires. 


li.      m. 


May  i 


Mav  5 


May  6 

May  7 
May  8 
May  13 

May  14 
May  15 


1/  Leonis. . . . 

n  Virginis 

A.S.C.  1459. 

J)  1  L 

38  Virginis.. 

<•'  Virginis  . , 

(a)  Polaris  S. P.. 

Spica 

Arcturus. . .  . 

Ceres 

Pallas 

\'enus  2  L. . . 
Polaris 


11,3 
54,1 
56,2 


©II 

02L 

Mercury  1  L., 
Aldebaran.  .. 

Castor 

Procyon 

(6)  .Saturn  1  L.  . . 
Saturn  2  L. . . 

Regulus 

A.S.C.  1459.. 
38  Virginis.. 
^'  V'irginis .  . 
Polari.s  S.P... 
Venus  2  L. .. 
Polaris 


25,9, 
51,2 

31.11,8 
11,4 
*9,3 
15,5 
53,7 
25,1 

32.18,8 

41.7 
54,2 
54,8 


24,8 

7,7 

9,7 

34,7 

39,3 

♦,9 


38,1 
21,0 
22,5 
48,7 
52,7 
18,2 


31,7 
18,1 
46,1 


24,9 
3,7 

29,1 
8,3 

39,0 
40.17,8 

55,8! 
8,8! 

9,9 
17,6 
47,8 
31,8 


(0 


12,9 
54,9 

25,21 

50,4| 

31.13,8 

47,2J 


.3,3 
26,5 

8,4 
38,9 

3,9 
39.18,8 

0,7 


38,6 
17,6 
42,3 
22,5 
52,5 
48.15,6 

9,7 
22,6 
24,8 
31,2 

3,4 
44,9 
14,7 


51,7 
34,6 
36,3 
2,6 
6,1 
31,6 
55.18,0 
52,2 
32,2 
56,5 
37,1 
6,4 
56.21,8 

23,4 
36,5 
39,0 
45,1 
19,9 
58,2 


('/) 


©II 

©2L 

Mercury  1  L. 

Venus  2  I 

Polaris 


31,7 
44,5 


45,5 


10,9       24,1 
32.12,5  40  13,8 


©  2  L. . . . 
((?)  a  Orionis  . 


35,2 
50,1 


(/)©1L., 
0  2L. 


27,0 


ig)  PolarigS.P 

Spica 

(A)  >|CK.I'.D.1.5».2.5'.S.P. 


Regulus . . . 
(i)    Polaris  S.P. 


©IL. 


34,5 

6,1 
3 1. 10,6 

29,7 


49,4 
4,0 


41,0 


17,7 
24,7 

19,8 
3913,4 

43,7 


40,2 
21,6 
52,2 
17,9 


13,9 


59,8 
11,8 


31,4 
54,3 
35,2 
5,8 
30,5 
55.24,6 
27,8 


5,1 

48,1 
50,0 
16,4 
19,8 
45,1 

3.26,8 

6,4 

46,3 

9,9 

52,8 

19,9 

4.24,6 

37,2 
50,3 
53,8 
58,8 
35,5 
12,4 
42,6 


8,0 
48,8 
19,2 
44,2 
3.30,8 
41,3 


13,6 


37,8 
48.10,5 

3,5 


42,3 
54,8 


26,1 
51,1 
56.19,2 

18,0 
30,6 

56,2 
9,1 


31,2 
14,8 

33,2 
47.15,8 

58,6 


45,0 
47,1 


27,5 

40,9 

40,8 

4,8 

4.21,6 

31,8 
44,1 

10,2 
23,1 

3.26,0 
58,8 
56,3 


12,7 


27,2 


18,7 
1,7 
3,5 
30,0 
33,0 
58,9 

19,8 

0,4 

23,2 

7,1 

.32,8 

12.22,8 

51,9 
4,9 
8,4 
13,2 
51,2 
25,8 


1 1  . 25  . 

12.  7. 
12.27. 

12  .  36 , 
12  .41  . 
12  .  48  . 
13.19. 

13.  13. 

14.  5. 
14.37. 
14.59. 
23  .  53 

1  .20, 


32,2 
15,1 
16,2 

46,5 
12,2 
28,0 
34,1 
15,1 
36,8 
21,9 
46,0 
26,8 


59,9 
21,9 
2,5 
32,7 
57,0 


54,0 
12.23,8 

41,2 
55,1 
54,9 
18,3 
12.22,4 

46,2 
58,0 

24,1 
37,0 

11.23,5 
12,4 


2. 
2, 
3, 

4. 
7. 
7. 
8, 
8. 

9. 
12. 
12. 
12  , 
13. 
23. 

1  . 

2, 
2. 
3. 
0, 
1 


44.  5,9 
46  .  18,4 
43  .  23,0 
23  .  27,1 
21  .  7,2 
27 .  39,7 
55  .  1 1,3 

54 

56 .  35,3 
27.15,9 
41  .  45,9 
48.  11,2 


57.    7,8 
20 .  26,8 


47 
50 
51 
0 
20 


55,6 

9,0 

9,8 

31,1 

23,6 


2  .  53  .  50,4 
5  .  42 


0,9       14,9 


41,2 


2  .  55  .  38,0 
2.57.51,2 

13.  19-30,0 

13. 13 

13.. 39 


9  •  56  .  28,7 


3  .  22  .  55,7 


1 1  .  24  . 

12.  6. 
12.26. 

12  .  36 , 
12.41  . 
12  .  47  . 
12  .  55  . 

13.  12. 

14.  4. 
14.. 36. 
14.58. 
23  .  53  . 

0.56. 


43 

45 
42 
22 
20 
26 
54 


8.54 
9.55 
12.26 
12.41 
12.47 
12  .  55 
23.56 


51,70 

34,6 1 

36,34 

2,48 

6,19 
31,73 
20,3 
52,48 
32,08 
.'56,19 
37,63 

5,96 
2 1 ,0 

23,66 
,  .36,53 

39,10 
.  45,18 
.  19,53 

58,70 
,  28,67 

31, .53 
,  54,16 
.  .3.5,33 
.  5,70 
.  30,73 
.  23,6 
,  27,53 


2.47.  13,56 

2  .  49  .  26,55 

3  .  .50  .  25,94 
23.. 59.  5 1,1 5 

0..56.  17,66 

2.53.  17,79 
5  .  42  .  30,75 

2.  54.. 56, 1 9 
2.57.    9,03 

12.55.21,5 
13.  12.  .45,02 
13.39.    5,53 

9  .  55  .  47,24 
12.55.  17,9 

3.22.  12,68 


Error  of  Collimation=  —  2",1. 
F.rror  of  Level  from  May  4  to  May  8  =  ■ 
Meridian  F.rror  to  Pallas  .May  4,  +  10",S. 
May  5  to  May  15,  +  9",0. 


■5", 6.     From  .May  13  to  May  15=-.5",7. 
From  Venus  May  4  to  Aldebaran  May  5,+9",6. 


From  Castor 


(fl)  2"".0«,85  subtracted. 

(6)  Very  faint,  but  »teadv. 

(c)  The  4tli  set  down  55""'.  1 4' .6.     8">.  1*,57  added. 

(rf)  2V,9(')  subtracted.     Unsteady  and  cloudy. 


(e)    5",.39  added. 
(/)  14',01    subtracted 


")  ll-'.Ol  subtracted  from  the  mean. 
{g)  16'°.5',0  subtracted.  Very  good. 
(A)    50,37  added.  (»)   l6".4',63  added. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 
tlie 

Month. 


May  15 


May  l6 


May  1/ 


May  18 


May  20 


May  21 


Name  of  Star 
or  Planet. 


02L 

(rt)  Aldebaraii.  . 

Pollux 

Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 
(i  Leonis . . . 
Polaris  S.P. 
Polaris  .... 


(A) 


0  2L.... 
a  Orionis 
Regulus . . 
ft  Leonis. 


(0 


0  IL 

0  2L 

Saturn  1  L. 
Saturn  2  L. 
Regulus  . . . 
Arcturus . . . 
£  Bootis .... 

(d)  a  Bootis . . . 
Venus  2  L. . 

(e)  Polaris.  . . . . 


Mercury  1  L. 
a  Orionis  .  .  . 

Procyon 

Polaris  S.P. . . 

Spica 

Arcturus .... 

2  liibrse 

A''  Virginis  . 

t  Bootis 

Id  Bootis 

Venus  2  L. . . 
(/)  Polaris 


a  Hydrae 

Regulus 

ft  Leonis 

(g)  Polaris  S.P 

Spica 

(A)  >)<N.p.D.15°.25'S.P. 


©2L.  ... 
o  Orionis . 
Sirius. .  . . 
Castor .... 
Procyon . . 


4.4,1 


35,8 
34,7 


9,4 
31.11,5 
32.10,8 

40,^ 


4,5 
8,5 

22,6 

37,1 

0,8 


S,3 
38,6 
15,4 
22,1 

17,7 


41,7 
7,8 

31.11,8 
59,7 
37,6 
2,6 
15,3 
14,5 
21,2 
59,8 

32.10,8 

56,1 

0,6 

4,8 

31.12,2 

58,1 

28,7 

29,4 
39,3 
18,7 
18,8 
5,1 


II. 


58,6 


51,1 


51,9 
23,4 
39.\3,5 
40.12,4 

54,8 
57,2 
18,1 
22,4 

36,7 
51,0 


17,7 
17,0 
53,2 
30,9 
37,0 
31,6 


12,6 
54,9 
21,1 

?9.15,8 
13,2 
52,1 
16,1 
28,1 
29,8 
36,1 
13,4 

40.10,0 

9,9 
14,1 
18,7 
39.12,6 
11,8 
19,4 

44,2 
52,7 
32,5 
34,6 
18,8 


III. 


13,0 

23,2 
6,2 
2,6 


37,2 


8,9 
10,9 
31,8 
S6,3 

50,3 

5,2 
28,6 

30,8 
7,3 
46,1 
51,9 
44,8 


27,4 

8,3 

34,3 

47.17,4 
26,7 
6,3 
29,9 
41,8 
44,6 
50,6 
26,4 

48.  8,6 

2.S,2 

27,9 
32,4 


25,3 
9,8 

58,1 
6,2 
46,2 
50,5 
32,3 


IV. 


27,1 
37,8 
21,7 


20,2 
51,4 


23,4 
24,2 
45,9 
50,4 

5,2 
20,1 


46,2 

44,5 

22,1 

1,0 

7,1 

58,2 

56.\3,5 

42,5 
22,2 
48,0 

55.19,4 
40,8 
20,7 
43,6 
55,2 
0,1 
6,0 
40,6 

56.14,4 

86,7 
41,7 
46,6 


39,0 
59,7 

12,7 

19,9 

0,8 

6,7 

45,7 


41,3 
51,5 
36,9 
31,4 


6,3 


37,2 

37,8 

59,6 

5,0 

19,4 
34,0 
57,6 


58,3 
36,0 
16,3 

21,8 
11,8 


57,4 
S5,9 
1,5 
3.25,2 
54,2 
35,2 


9,1 
15,1 
20,8 
53,9 


50,3 

5S,6 

0,5 

3.23,6 

52,7 
50,6 

27,1 
33,3 
14,4 
22,4 
59,1 


VI. 


56,0 

5,7 

52,1 


48,4 
19,2 


51,1 
51,3 
13,3 
18,4 

33,6 
48,2 


14,5 
12,1 
50,2 
31,2 
36,6 
25,5 
12.19,8 

12,8 
49,3 
15,2 


7,9 
49,0 
11,3 
22,5 
30,4 
35,7 

7,4 
12.15,8 

4,0 

9,3 

14,6 


6,2 
40,9 

41,3 
46,9 
28,9 
38,8 
12,8 


VII.  M  iie. 


3.25.  10,1 
4  .  23  .  19,6 
7.32.  7,7 
8  .  56  .  59,6 

8  .  56 

1 1  .  37  ■  33,0 


3.29.    5,2 

5  .  43  .    5,0 

9.56.2r,0 

1 1  .  37  .  32,5 


3. 

3. 

8. 

8. 

9. 
14, 
14. 
14. 

0. 

1  . 


.47,5 
.  3,0 
.25,7 


.30 
.33 
■  57 

.57 

.  56 .  26,0 
.  5.  5,0 
.  34 .  46,4 
,  51  .51,5 
.  39  .  38,9 
,  20  .  22,5 

.  9-27,2 
43  .  3,0 
27  .  28,8 
19-27,2 
13.21,6 
5.  3,5 
11.  24,7 
15  .  35,9 
34  .  45,3 

.  51  .  50,6 
43  .  20,6 


16.17,6 
.  56  .  23,0 
.  37  .  28,3 
,  19  •  24,4 
,  13.20,6 
,  41  .  30,7 


3  .  48  .  55,6 

5  .  43  .    0,5 

6  .  .34  .  42,7 

7  .  20  .  54,4 
7  .  27  .  26,2 


Mean  of 
W  ires. 


3.24.27,17 
4  .  22  .  37,57 
7.31  .21,64 
8  .  56.  17,08 
8.56.20,16 
11  .36.  51,27 


3  .  28  .  22,98 

5  .  42  .  24,28 

9  .  55  .  45,74 

1 1  .  36  .  50,50 


.30, 
.32. 

56. 

56. 

55. 
.  4, 
,34, 
.51  , 


3 

8 

8 

9 
14 
14 
14 

0  .  38  .  58,36 

0.56.  14,8 


5,04 
19,80 
43,17 
46,13 

44,57 

21,77 

1,04 

6,86 


5.    8, 

5  .42, 

7.26, 

12  .  55  , 

13.  12, 


14, 
14, 


4 
10 


14.  14 

14    33 

14.  51 

0.42 

0.56 


42,54 
22,18 
48,10 
20,2 
40,58 
20,62 
43,66 
55,41 
59,97 
5,86 
40,30 
13,9 


9.15.  36,83 
9  .  55  .  41,74 
11  .36.46,56 
12.55.17,9 
13.  12.39,10 
13  .  38.59,98 

3  .  48  .  12,63 

5  .  42  .  19,83 

6  .  34  .    0,60 

7  .  20  .    6,60 
7.26.45,71 


Error  of  Collimation =  —  2",1. 

Error  of  Level =  —  5",7. 

Meridian  Error  from  May  15  to  w  Bootis  May  17  =  +9",0. 


From  Venus  May  17  to  May  21,+7",8. 


(«)  13',99  subtracted  from  the  mean. 

(fi)  Very  faint. 

(c)  Scarcely  visible. 

(il)  Taken  by  mistake  for  Pallas. 


(e)     13'".23',8  subtracted. 
(/)  6'".26',0  added.     Clouded  and  unsteady, 
(ff)    l'".59",7  added.     Clouded  and  unsteady. 
(//)    Steady. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  I'lanct. 


May  21 


May  23 


Pollux 

Regulus. . .. 

(3  Leonis . . . 

h  Virginis . . 

e  V'irginis . . 

Polaris  S.P. 

d  Virginis... 
(6)  Spica 

m  Virginis. . 
(c)  Arcturus . . . 


(") 


May  34 


w 


(0 


01L 

0  2L.. 

a  Orionis  . .  . 
Polaris  S.P.. 

Spica 

m  Virginis  . . 
88  Virginis . . 
A.S.C.  l.>85  . 
A.S.C.  1594. 
Arcturus. . . . 

2  Librae 

iV'  Virginis  . 

Ceres 

Piazzi  13  ..  . 


May  2.» 
May  28 


02L 

Procyon 

Pollu.x 

(/)  Saturn  I  L 

Saturn  2  L 

a  Hydra? 

Regulus 

fi  Leunis 

{g)  Polaris  S.P 

Spica 

t  CassiopeiiE  S.P. 

A.S.C.  U>00 

(/i)  V  Bootis  . .    

f  Uootis 

Polaris 


(.)   0  2L. 


(*)  0  1  r.. 
0  2L. 


.•n.     s.       m- 


30,3 

59,8 

4,1 


31.11,8 


24,6' 


13,6 

37,5 

.5.5,6 

2.%1 

6,3 

48,4 
33,4 
58,2 
11,1 
21,8 
9,5 

30,1 

2,3 

27,6 

43,1 


45,7 
13,5 
18,1 
58,8 
29,3 
39-14,6 
5,7 
11,2 
38,1 


III. 


0,9 

27,2 
31,8 
12,5 
42,8 


39. 


52,7 

57,0 

1,3; 

31.12,2 

54,4 


28,0 
44,0 
50,9 
.12,8 
9,2 
36,4 
19,8 
58,5 


47,3 
12,1 
24,2 
34,9 
24,2 

44,0 
15,9 
43,1 


54,8 

11,2 

9,2 


^,9 
36,^ 


59,6| 

6,2 

11,2 

15,1 

.^9.13,4 


8,2 
3S,6 

8,5 
25,1 
24,3 


45,1 

34,3 
51,0 


19,2 

24,0 

51,6 

4,3 

41,9 
58,1 
4,6 
47.1.5,6 
22,8 
50,0 
32,4 
12,2 
15,7 
2,1 
25,8 
37,7 
48,4 
38,5 

58,2 
29,2 
58,0 
10,8 


IV. 


19,6 
24,3 
29,0 
47.14,8 
21,8 
3,1 
22,3 
38,2 
S9,0 


16,0 
41,1 
45,9 
26,2 

6,6 
55.  9,8 
32,8 
38,1 

5,1 
18,4 

56,5 

12,8 

18,1 

55.17,2 

36,4 

3,9 

46,6 

25,7 

29,1 

16,8 

39,4 

51,5 

2  2 

53^1 

13,1 
43,0 
13,5 


28,5 
3S,5 
38,1 
43,2 

55.17,2 
35,4 
32,3 
36,1 
52,1 
54,6 

56.15,8 


59,6j      14,1 

48,8;        S,6 
5,71      20,1 


31,5 

55,0 

0,1 

39,9 

20,2 

3.19,6 

46,2 


VI. 


VII.  Wire 


h.     m,      s. 


Mean 
of  Wires. 


19,0 
32,9 

10,8 
26,8 

31,9 
3.21,6 
50,1 
17,4 
0,1 
39,1 

30,3 
53,0 

5,1 
1.5,0 

8,0 

27,2 
56,6 
29,0 
39,7 


47,1 

.52,2 

57,1 

3.22,8 

4.9,1 

2,7 

50,1 

6,0 

10,2 


29,0 

18,7 
34,8 


46,7    7. 
8,7|  9 
13,8:11. 
53,4,12  . 
33,7 


32.  2,1 
56 .  22,3 
37  .  27,7 


59,9 


32,2 
47,2 

25,2 
41,2 
45,2 

3,9 
30,9 
13,7 
52,8 

45,2 
6,7 
18,3 
28,6 
22,2  15 


12 
13 
12 
13 
13 
14 

3 

3 

5 
13 
13 
13 
13. 
13. 
13. 
14. 
14. 
14. 
14. 


44 
50 
19 
58 
13 
29 
5 


6',9 
47,1 
18,6 
13,4 
19,2 
46,0 

1,1 


.  54 .  39,7 
.  56 .  55,9 
.  42  .  58,9 
.  19  •  22,2 
•13.17,7 
.  29 .  44,4 
.  36 .  27,3 
.  43  .    6,3 


41,6 
10,1 
43,9 


48, 
4. 

11  , 

15. 

21  . 
1  . 


10,3 
59,5 
20,4 
32,0 
42,8 
37,0 


12 


56,7 

0,7 

6,0 
11,3:11 

.  ...  13 
3,013 

31,4  13 
4,2,13 

19,8,14 

25,0 

17,2 


43,1 

3i,3 
49,2 


0  .  56,3 
27  .  23,0 
31  .  59,0 
59-    7,4 

58 

16.  14,1 
56 .  19,8 
57-25,1 
19  .  23,2 
16,4 
0,8 
17,9 
3.3,4 
40,2 


13 
40 
52 
4 
34 


4.    4.57,3 

4.  14.47,1 
4.  17.    3,8 


7.31  .  16,17 
9  .  55  .  41,08 

1 1  .  36  .  45,93 
12.43.26,16 

12  .  50  .    6,5i> 
12.55.  15,0 
12  .  57  -  32,76 

13.  12.38,18 
13.29.  5,23 

14.  4.18,46 


3 
3 
5 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14. 

14, 

14. 

15. 


53  .  56,53 
56.  12,57 
42.  18, 1 6 
55.  17,5 
12.36,53 
29.  .%73 
46,60 
2.5,66 
29,21 
16,37 
3.9,38 
51,41 
1,95 
5.3,21 


35 
42 
47 

4 
10 
14 
21 

0 


4.  0 
7.26 
7.  31 
8.58 
8.58 
9-  15 
9  •  55 
11.56 
12.55 

13.  12 
13.38 
13.51 

14.  3 
14.83 


.  12,93 

,  42,87 

,  1.3,44 

,  25,25 

28,27 

33,41 

38,37 

43,16 

18,0 

3.5,47 

32,62 

.%",29 

.52,25 

5-l.,64 


4.  14,16 


4.  14 
4.  16 


B.' 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B 
B. 
B. 

n. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B.| 

B.' 

B.j 

B 

B.j 

B.I 

B. 


,    .•?,54  B, 
20,11  IB. 


Error  of  Collimation  to  May  25=  — 2",1. 

Error  of  Level to  May  25=  — .5", 7. 

Meridian  Error to  May  25  =  -f  7",8. 


On  May  28=  + 1  ",7. 
On   May  28  =  -  6",05. 
On  May  28=  +10",5. 


indistinct. 

i-oni   the  mean. 


Scarcely 


(«)    1™..36',08  added. 

(b)  V,5  added.     Very  in 

(c)  14',S2    subtracted    fn 
vitiible. 

(</)  The  two  last  wires  better  than  the  prcce<l- 
ing.  I'".36*,37  subtracted  from  the  mean  of 
all. 


(e)    3",33  added. 
(/)  Very  faint. 
)    FlicKering. 

Apparently  too  great  by   l". 

'Inis  transit  is  not  reduced. 

TiiANBiT  Reversed:  Illuminated  ekd  West. 

No  use  made  of  this  observation. 


('■) 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

the 
Mouth. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


It.     m.     s. 


h. 


May  28 


May  30 


{a)  Polaris 

(6)  Venus  2  L. 


40.  7,6 


May  31 


June  1 


5  1  L. 

/i  Leonis 

(c)  Polaris  S.P 

Spica 

6  Cassiopeiae  S.P.  . 

A.S.C.  1600 

Arcturus 

Ceres 

£  Bootis 

(d)  *  N.P.D.  64.M2' 

Piazzi  18 

>!<:  N.P.D.  68°.  55' 

(e)  Venus  2  L 


29,4 


43,2 
9,4 


48.  5,6 
32,6 

56,7 
23,5 


i)6.  4,8 
46,3 


48,9 


0  1L. 
(/)0  2L. 


June  2 
June  4 

June  5 


02L 

Regulus 

/3  Leonis 

a  Cassiopeise  S.P, 

Polaris  S.P 

J  1  L 

Spica 

A.S.C.  1559 

6  Cassiopeise  S.P.  . 

Ceres 

e  Bootis 

>!<:  N.P.D.  64".  12' 

Piazzi  18 

e  Librae - 

Polaris 

Venus  2  L 


49,2 
26,6 
29,2 
3,7 
14,8 
32,2 
31,7 


2,6 
28,7 

3,0 
41,2 
43,1 
18,5 
29,8 
46,9 
46,2 


(g)  Polaris  S.P. 


29,9 
4(),8 

51,2 
49,7 
54,1 
54,7 
31.14,8 
10,2 
47,4 
36,4 
57,5 
33,9 

2,1 
13,1 
30,3 
31,7 

2,6 
51,5 


55 


39- 


32. 


(A)  Polaris 

Venus  2  L. 


('■) 


©IL... 
0  2L... 
Procyon . 
Pollux... 


44,7 
1,3 

5,6 

3,3 

7,9 

18,9 

16,8 

23,7 

0,9 

50,1 

27,1 

47,2 

17,0 

28,4 

45,0 

45,6 

Q  Q 

5,7 


47. 


40. 


31.56,8 
53,4 

54,3 
11,7 
51,5 
16,2 


39.18,0 

39-59,6 
7,1 


8,2 
26,2 

4,9 
31,9 


16,0 
57,8 
16,4 
55,0 
56,2 
33,7 
44,6 
1,4 
0,8 
22,8 

59,2 
15,9 

20,1 
17,0 
21,5 
42,2 
1 6,4 
37,5 
14,4 

3,6 
55,8 

0,8 
32,3 
42,9 
59,7 
59,8 
.  2,G 
18,9 


10,9 

37,4 

,22,2 

29,4 

27,7 

30,9 

9,4 

9,9 

49,2 

59,5 

16,1 

l.-J,! 

36,7 

13,7 
30,5 


55 


48 


48.   1,8 
20,8 


30,8 
35,5 
6,4 
,22,0 
51,2 
28,0 
17,1 
26,2 
14,2 
47,8 
58,0 
14,5 
13,3 


32,6 

55.20,0 

56.  3,2 
34,5 


23,1 
40,9 

18,4| 
47,0 


37,5 

55,6 

31,9 

2,4 


4.12,4 
59,6 

24,7 
51,5 
3.25,8 
43,6 
57,2 
44,7 
24,1 
23,4 
4,6 
14,9 
31,0 
29,9 
50,8 

28,3 
45,1 

49,2 
45,0 

49,9 
30,6 

3.26,2 
5,8 
41,9 
30,9 
55,8 
27,4 
3,3 
1,3,1 
29,2 
27,9 

4.10,8 
46,2 


1.3,2 

38,2 
5,6 


1  .  20  .  10,8 
1  .21  .26,6 


0.56.    7,9 
1  .  20  .  46,07 


57,1 
26,8 
58,2 
38,3 
36,8 
19,9 
29,4 
45,4 
4.3,7 
4,4 

42,6 


11  . 

11  . 

13. 

13. 

13. 

13, 

14, 

14 

14 

14 

15 

15 

1 


33. 

•■57 

19 

13 

39 

52 

4 
16 
34 
38 

3 
11 


51,7 
1.9,4 

27,2 
10,7 
,  55,8 
,  12,1 
.  52,1 
.50,6 
.34,6 
.  44,1 
.  0,3 
.  58,2 


29.17,9 


4  .  26 .  57,2 
4.28..  . 


11  .33 

1 1  .  36 

12  .  55 

13.  12 
13.38 
13.51 

14.  4 
14.16 
14.33 
14.37 

15.  2 
15.11 

1  .28 


,  10,68 
.  37,48 
.21,1 
.  29,76 
.  27,64 
.  30,64 

•  9,53 

•  9,89 
.49,17 

•  59,59 

•  16,19 
.  15,09 
.  36,91 


4.26.13,65 
4  .  28  .  30,41 


3.25,5 

4.  9,6 

48,3 

52,7 
10,3 


17,9 


4,0 
58,6 

3,5 
54,1 

19,9 
55,4 
44,4 
25,0 
41,1 
18,1 
27,9 
43,8 
41,2 
12.  8,8 
59,7 

11.24,5 

12.  9,0 
2,1 

7,2 
24,9 


4. 

9- 
11  . 
12. 
13  . 
13. 
13. 
13, 
13, 
14, 
14, 
14 
15 
15 

1 

1 


33,0 


33.18,4 
56  .  12,2 
.37  .  17,7 
28  .  17,7 
19-27,2 
6  .  32,8 
13.  9,0 
31  .57,9 
39  .  54,5 
15.54,4 
34 .  33,0 
38  .  42,8 
2  .  58,6 
54,4 
10,6 
13,8 


11 

20 
37 


13.  19-27,2 

1  .  20  .  9,2 
1  .49.15,7 

4  .  47  .  21,6 
4  .  49  .  39,3 
7.26 


4.32. 

9.  55. 
11.36. 
12.27. 
12.55. 

13.  5. 
13. 12. 
13.31  . 
13.38. 

14.  15. 

14.  33. 
14.37. 

15.  2. 
15.  11  . 

0.56. 
1.36. 


B 

B. 
B. 
B. 
B. 
B.i 

B.I 
B.I 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 


34,75 
30,94 
35,73 

6,37 
21,3 
51,58 
28,15 
17,20 
25,99 
14,14 
47,66 
58,03 
14,44 
1.3,41 

6,4 
32,63 


12.55.21,1 

0  .  56  .    4,2 

1  .  48  .  31,56 

4  .  46  .  37,80 
4  .  48  .  55,56 
7  .  26  .  32,00 


7.31  .48,2  I    7.31  .    2,37 


Error  of  CoUimation =  -j-i",7. 

Error  of  Level =  -  6",05 

Meridian   Error   to    June  2  = +10",5. 


On  June  4  and  5,  =  +10",0. 


subtracted    from   the   mean.      Very 
No  use  made 


(a)    l'"..'?6',30 
unsteady. 

(A)    13',59  subtracted  from  the  mean, 
of  this  transit. 

(c)    Clouded,  but  the  wires  observed  are  excellent. 
10'".4.3',93  subtracted  from  the  mean. 

(rf)    Mistaken   for    Pallas.     A   small   star   followed 


(undoubtedly  Pallas)  and  passed  the  last  wire 

at  14''.39'".57%6. 
(e)    13',6l    subtracted   from    the    mean.      Scarcely 

visible.  (/)   14',49  added. 

ig)   l6"'.4',63    subtracted,    from    the   mean   of  the 

3  last  wires,  which  were  extremely  good. 
(A)    Very  unsteady, 
(i)    20',33  added.     Very  good. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


29 


Day  of 

the 
Month. 


June  5 


June  6 


June  10 


June  12 


June  13 
June  l6 
June  18 


June  19 


June  20 


June  22 


Name  of  Star 

or  Planet. 


(a)  Saturn  1  L 

a  Hydrae 

Regulus 

/3  Leonis 

(6)  Polaris  S.P 

Arcturus 

Ceres 

(c)  Pallas 

*  N.P.D.  56°.  37' 

Polaris 

Venus  2  L 


id)  O  1  L. 

0  2L. 

(e)  Pollux. 


Polaris.  . . . 
(/)  Venus  2  L. 


(g) 


Polaris  S.P.T 

Arcturus 

*  N.P.D.  64°.  49' 
H<  N.P.D.  64°.  49' 
a  Coronae  Borealis 


©  IL. 


/3  Leonis. 


(A)  Polaris  S.P. 

Polaris 

(i)  Venus  2  L.  . 


0  2L 

Procyon 

Polaris  S.P. 


(k)  Polaris  S.P.. 
a  Ophiuchi.. 
A.S.C.  2117. 

a  Lyrse 

/3  Lyrae 

Jupiter  1  L. . 
Jupiter  2  L. . 


A.S.C.  2117 

(/)  a  Lyrae 

/8  LyrtB 


41,4 
46,1 


31.10,8 
21,6 
52,4 


29,7 
55,0 
59,9 

4,2 

39.15^6 

35,7 

5,8 


•t9,8 
56,2 


6,3 

40.  0,2 

10,1 


18,1 


14,7 


42,2 
47,5 

49,9 


31.13,6 

31.56,2 

24,6 

58,1 


31.11,6 

31.12,2 
17,7 
15,9 
16,1 
.56,1 
57,7 


1.3,6 


54,4 


11. 


32,0 


39.58,8 


4^3,9 

8,7 

13,5 

18,0 

47.17,2 
49,7 
19,2 
56,2 
21,8 

48.  1,8 
23,8 

29,7 
46,7 
46,8 

47-59,4 


39-13,4 
28,8 


2,9 

4,2 

53,4 

39.1.3,2 
39.58,4 


12,9 

51,2 

.39.12,8 

.39.14,2 
31,1 
30,2 
32,7 
12,4 


III. 


47.14,4 
43,4 
59,2 
12,2 
17,8 

18,8 


7,8 
47.11,2 


15,8 

28,1 
31,5 
10,3 


27,4 

5,1 

47.10,8 

47.11,2 
44,9 
44,9 
50,2 
28,0 
26,2 


42,9 
48,3 
26,1 


IV. 


57,8 
22,2 
27,2 
32,1 


4,6 
32,5 


38,3 

56.  3,4 

37,6 

44,2 
1,8 
1,6 

56.  2,2 
10,4 

55.20,6 
57,3 
14,7 
26,8 
32,9 

33,6 

21,3 


12,3 
36,0 
41,1 
46,3 

3.23,4 
19,4 
46,1 
26,3 
54,4 

4.  9,6 
51,4 

59,0 
15,9 

17,2 

4.  8,8 


3.22,8 
12,1 
29,1 
42,0 
48,1 

48,7 
35,6 


55.57,8 
6,9 

42,2 
18,9 
55.18,6 

55.18,0 
58,4 
59,6 

7,4 
44,2 


44,9 

57,5 

5,4 

42,5 


4.  7,2 
20,5 

57,1 

32,2 

3.21,6 

3.21,2 

12,9 
14,1 
24,8 
1,0 
55,8 


12,3 

22,7 
59,1 


VI. 


VII.  Wire. 


25,9 
49,4 
55,2 

59,9 

11.25,2 

33,1 

59,5 

41,7 

10,3 

12.10,2 

4,9 

13,7 
31,2 
31,8 

12.  5,4 
37,6 

11.24,2 

26,3 

44,3 

56,4 

3,0 

3,1 

49,2 

11.20,8 

12.  7,8 

34,2 

11,8 

45,7 

11.21,2 

11.21,8 
26,5 
29,0 
42,2 
16,7 


14,2 

26,6 
40,1 
14,7 


9- 
9- 
9- 

11 . 

13. 

14. 

14. 

14, 

15 
1 
1 


2. 
16. 
56. 
37. 
19- 

4. 
14. 
36. 

6. 
20. 
53. 


39,9 
3,2 
8,8 
14,0 
26,8 
47,3 
13,9 
56,2 
26,1 
11,8 
18,7 


4.51  .28,1 
4  .  53  .  45,0 
7  -  31  .  47,0 

1  .  20  .  7,0 
2.  13.51,5 

13.19.25,6 
14.  4.40,4 
14.30.59,0 
14.37.  11,8 


Mean 
of  Wires. 


9  •    1  ■  59,42 

9.15.22,27 

9  -  55  .  27,40 

U  .36.32,10 

12  .  55  -  20,5 


14. 
14. 
14. 
15. 

0. 

1  . 


4. 
13. 
36, 

5, 
56, 
52. 


4,48 
32,77 
11,52 
38,15 

5,0 
37,53 


4  .  50  .  44,63 
4.53.  1,53 
7.31.  1,58 

0.56.  2,9 


12.55.  19,1 
14.  3.57,57 
14.30.  14,39 
14  .  36  .  27,00 
15.24.18,3  15.23.32,93 


5.20.17,6 
1 1  .  37  .  3,2 

13.19.23,8 

1  .  20  .  5,8 

2  .  47  .  47,8 

5  .  47  .  26,3 

7  .  26  .  59,2 

13.19-21,4 


13, 
17. 
18, 
18. 
18, 
19. 
19. 


22,6 
40,2 
42,9 
59,0 
.32,2 
0 .  24,9 
0 


18.  11  .41,3 
18  .  27  .  57,0 
18.40.31,2 


5  .  19  .  33,70 

11  .36.21,46 

12  .  55  .  17,5 
0.56.  1,2 
2.47.  6,46 

5  .  46  .  42,25 
7.26.  18,62 
12  .  55  .  16,9 


12 

17 

18 

18 

18, 

18 

18 


55.  17,3 
22  .  58,82 
10.59,52 
27.  7,49 
39  ■  44,37 
.'59.41,15 
59  -  44,97 


18.  10.57,47 
18.  27.  .5,60 
18.39-42,61 


B. 
B. 

B. 
B. 
B. 

B. 
BJ 

bJ 
bJ 
bJ 

B.I 

B.' 
B. 
B. 


Error  of  Colliination  =  +  1",7- 
Error  of  I^vcl  to  June  l6=— 6",05. 
Meridian  Error  to  June  13=  +  10",0. 


For  the  rest,  = -6",31. 
For  the  re8t,= -f  9",8. 


(a)    r,50    added    for    the    transit    of    the    center. 

Scarcely  visible,  but  steady. 
(6)    l6".V,63  Bubtracted  from  the  mean  of  the  last 

three  wire*,  which  were  much  better  than  the 

others, 
(c)    29',88  subtracted  iVom  the  mean  of  the  last  three. 


(d)    14',31  subtracted  from  the  mean.    Unpleasant  ob- 
servation,     (e)  15', 30  subtracted  from  the  mean. 
(_/)  No  use  made  of  this  transit. 
(g)    14',87  subtracted  from  the  meiui. 

Iv 


1"'.36',96  added. 
Steady. 


(r)  20',89  subtrncted. 
{I)   Blazing. 
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Day  of 

the 
Montli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.     m.       ,?. 


Mean 
of  Mires. 


h. 


June  22 


June  23 


June  24 


Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 

(a)  Polaris 


©  IL 

0  2L 

(6)  Venus  2  L. 


(0  0  IL 

0  2L 

Procyon 

Regulus 

Polaris  S. P.. . 

Arcturus .... 

a^  Librae .... 
(rf)  f*  Librae.... 
(c)  A.S.C.  1788. 

A.S.C.  1865. 


June  26 


June  27 


Regulus  . . . . 
(/)  Polaris  S.P. 
(g)  Spica 

„2  T 


u^  Libras. 


02L 

(/t)  Regulus 

(?)  a^  Libras 

a  Serpentis 

(k)  h  Ophiuchi 

Antares 

i  Ursse  Minoris. 

Jupiter  I  L 

Jupiter  2  L 


June  28 


02L 

Spica 

(/)   aP  Librae 

8  Ursffi  Minoris. . 
(m)  Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

a  Arietis 

Venus  2  L 


June  29 


(«) 


Pollux 

a  Arietis  . . 
Venus  2  L. 
Aldebaran. 


53,5 


12,0 


14,9 
33,0 
17,3 

23,4 
41,3 
33,1 
27,5 
31.12,2 
3,2 
39,1 


29,7 
47,9 
31,2 

38,0 
56,0 
46,8 
41,1 
39.1,3,2 
17,5 
53,0 


10,6 
25,1 


23,9 
38,9 


36,8 

6,1 
24,2 
35,9 

2,3 
35,6 

4,2 
12.  0,8 

9,7 


50,8 

20,6 
37,8 
49.8 
15,1 
49,2 
18,9 
15.46,2 


20,4 

34,5 

11.59,7 

35,2 


27,2 

28,2 

34,1 

48,5 

15.46,2 


38,8 
40,8 

52,8 
37,6 
13,6 
12,3 


22,5 


51,7 


47.56,8 

44,1 

2,2 
45,5 

52,7 
10,9 
0,2 
55,0 
47-10,8 
31,7 
6,9 
57,4 
26,1 
37,6 

52,5 
47.11,0 

49,9 
4,6 

35,1 
51,4 

3,7 
29,0 

2,8 
33,1 
19-31,4 
38,8 


41,2 
56.   1,8 

58,8 
16,9 
59,7 

7,4 
25,2 
13,8 
9,0 
55.20,0 
46,1 
20,9 
11,4 
45,2 
51,2 

6,6 
55.19,3 
3,6 
18,6 

50,0 
5,2 
17,5 
4^^3 
16,2 
48,8 
23.17,8 


43,2 

47,8 

2,3 

19-31,5 

4,6 


53,5 
53,1 
54,7 

8,2 
52,1 
27,9 
26,3 


8,0 
9,2 

23,6 

6,8 

41,5 

40,9 


4.  7,6 

14,3 
31,6 
1 3,9 

21,9 
40,1 
27,3 
22,9 
3-21,4 

0,7 
25,1 
25,7 
59,4 

5,0 

20,4 

3.22,7 

17,5 

32,7 

5,1 


10,4 
12.  6,8 

28,7 
46,1 

27,7 

36,6 
54,8 
40,8 
36,6 
11.21,8 
14,6 
48,7 
39,1 
13,4 
18,3 

34,1 

11.20,8 

31,0 

46,5 

19,3 


18.59-20,9 

18.59 

1 

6  .  1  .  43,0 
6.  4.  1,0 
3-    9-41,5 


18-58.37,15 

18-58.41,20 

0  -  56  .    2,0 


6. 

6. 

7. 

9. 
13. 
14, 
14, 
15 
15, 
16. 


56,5 

58,1 

1,6 

16,2 

23-17,5 


56,0 

30,0 

4,1 

27-  9,6 

7,7 


9,6 
4.3,1 
18,0 
30.51,8 


22,6 


13,2 
15,3 
30,4 
-  7,6 
33,9 


22,9 

38,9 
21,3 
55,8 
54,4 


37,5 


36,0 

10,3 

8,9 


25,9 

27,1 

28,9 

44,1 

.30.51,3 


51,9 
51,4 
51,4 


50,1 
23,8 
22,4 


5  -  51,5 

8.    9,5 

26  -  54,4 

55  .  50,2 

19-23,2 

4  .  28,8 

2,8 

53,0 

27,1 

31,5 


38. 

19- 

30. 

4. 


6. 
6. 
3. 

6. 

6. 

7. 

9. 
12. 
14, 
14, 
15, 


0 .  59,07 

3  .  16,96 
8  .  59,55 

5.    7,36 

7 .  25,40 

26.  13,79 

55  .    8,90 

55  .  17,5 


3 
37 
19 
15.29 
16.    3 


46,09 
20,92 
11,30 
4.5,41 
51,15 


9  •  55  .  47,9 
13.19-24,2 
13.12.  44,8 
14.38.    0,5 

6  .  20  .  34,0 
9.55 


14.37 

15.. 32.  23,1 
16  .  1  .  56,7 
16.  15.33,2 
18  .  34  .  36,6 
18.56.  36,6 
18.56 


6, 
13, 
14, 
18, 
18 
18 

1 

3 


24. 
12. 
37. 
34, 
56. 
55, 
.54. 
32, 


42,0 
42,3 
58,0 
36,0 
2,8 


6,0 

5,7 


9  ■  55  .    6,50 
12.55.  17,8 
13  .  12  .    .3,69 
14.37-  18,65 

6-  19-50,02 
9-55.  5,40 
14.37-17,70 
15  .  31  .42,48 
16.  1.16,23 
16.14.  48,62 
18.23.  19,2 
18.55.5.3,20 
18  .55  .  .56,53 

6  .  23  .  57,.96 
13.12.  1,48 
14.  37.  16,29 
18.23.  18,5 
18.55.  19,12 
18.55.22,67 
1  .  53  .  22,32 
3.31  .23,17 


7.31.  24,6  7  •  30 .  38,88 

1  .  54  .    5,0  1  .  53  .  21,27 

3  .  36  .  38,4 1  3  .  35  .  55,90 

4.22.36,2!  4.21  .54,49 


Error  of  Collimation  =  -}- 1",7- 
Frror  of  Level  to  June  27=- 
Meridian  Error  =+9",8 


6",31-     On  June  28  and  29,=  - 


(a)   4°>.1S27  subtracted.  (A)  Very  faint. 

(c)  The  5th  was  set  down  22,9. 

(d)  14',02  subtracted  from  the  mean. 

(e)  Some  mistake  about  the  3d  wire.  20',87  sub- 
tracted from  the  mean  of  the  last  four ;  perhaps 
the  minute  is  too  small  by  1. 

(/)  8™.1',81  subtracted-     Beautiful  transit. 


W 
(«) 


(0  20',98  added, 
clock. 


13',67  subtracted. 

20",75  added.    Very  good. 

The  counting  1"  behind  the 

Not  well  observed. 

Ill  defined :    and  colotired  by  atmospheric  re- 

fraction- 

23',00  added  to  tlie  mean  of  the  first  four  wires. 
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Day  or 

tlie 
Montli. 


Name  of  Star 

or  Plauel. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires. 


June  30 


July  1 


Julys 


July  4 


Julys 


July  8 


July  11 


July  12 


July  13 


©1  L 

(a)0  2L 

Procyon 

a*  Librte 

Antares 

S  Ursae  Minoris  . . . 

Jupiter  I  L 

Jupiter  2  L 

(6)  Venus  2  L 

(6)  Aldebaran 


(A)  0  1  L. 

0  2L.. 


(c)  Spica . . . 

J  1  L... 

(rf)  Antares. 


a*  Librae 

5|<:5,6".N.p.D.77°.18' 

a  Ophiuchi 

J  1  L. . ........ 

/j}  Sagittarii .... 


ft  Leonis . . . 
Polaris  S.P. 


(0 


ft  Leonis . . . 
Polaris  S.P. 
Spica 


a  Ophiuchi. 

a  Lyrae 

ft  Lyra; 

(/)  Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 


11,7 
3.9,1 
•26,8 
32,6 
0,6 
11.58,2 
27,9 


26,1 
54,0 
40,0 
46,1 
15,8 
15.40,2 


47,6 
11,7 

18,9 
36,3 

16,6 
31,3 


28,8 
53,5 
3,3 
11,3 
34,6 

20,5 
31.  9,2 


31 


17,7 
.  7,4 
10,9 


Aldebaran. 
Venus  2  L. 


0  1  L. .  . 
02L.... 
Kegulus . 
ft  Leonis 
a*  Libra?  . 
Antares . . 


Sagittarii 


e  Urss  Minoris . , 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 


55,2 
36,0 
13,8 


46,1 

1,9 

25,8 

33,7 
51,0 

30,3 
45,7 


42,8 


17,2 
26,1 
49,2 

34,4 
39.10,4 

31,5 
39-  9,6 
24,3 

11,2 
12,8 
52,1 


40,8 
8,7 

53,2 
0,3 

30,4 
19-29,0 

56,5 


55,3 
23,1 
7,1 
14,2 
45,7 
23.14,8 


10,0 
38,0 
20,9 
28,4 
1,2 
27.  5,6 
26,1 


15,8 
39,3 

48,0 
5,9 

43,7 
0,0 


1,2 
14,3 

23,9 

40,3 

9,2 

1.^,2 

20,8 

48,3 

26,y 

11.4.3,8 

6,8 


32,4 

15,1 

28,7 

.S8,8 
55,0 
22,9 
27,0 
34,3 
4,0 
40,8 
15.30,6 


25,8 


56,4 
21,2 
30,7 
40,2 
3,4 

48,1 

47.  7,8 

45,1 

47.  6,8 
38,0 

24,6 

29,9 

8,1 

43,2 


15,4 
30,2 
53,7 

2,5 
20,3 

57,5 
14,6 
43,2 

10,8 
35,0 
44,6 
55,3 
17,9 

2,0 


44,6 

8,2 

17,7 
35,0 


29,0 
58,3 

24,6 
49,2 
58,9 
10,2 
32,4 

16,2 


28,8 
42,9 

52,8 

9,3 

3Cy,5 


48,2 
18,9 
55,4 
1916,2 
36,2 


59,0 
55.15,2 
51,8 

38,2 
47,1 
24,2 


1,9 

42,9 
57,5 

7,6 
24,2 
50,7 
55,1 

2,5 
33,7 

9,8 
23.  3,0 


13,4 

3.17,2 

5,4 

52,1 

4,8 

40,8 

12,9 


24,7 
52,4 
34,1 
42,0 
15,4 
30.47,2 


44,3 
58.8 
21,8 

32,1 
49,8 


6  .  30  .  39,9 
6.32  .    7,1 

7  .  26  .  47,9 
•  14.37.55,9 

15  .  30,5 
,  34  .  34,4 
,  54, 
.54, 
,41  , 

22, 


16. 

18, 
18, 
18, 

3. 

4. 


,55,3 


,  12,7 
,35,3 


6  .  34  .  46,5 
6.37.    4,9 


43,2 
13,3 

38,2 
2,7 
12,4 
24,0 
46,9 

30,1 
11.18,2 


57,0 
11,6 

22,3 

39,0 

4.7 


15,9 

48,8 

24,2 

26.52,8 

5,7 


55,0 


19,0 

6,0 
21,8 
56,4 


30,9 

10,8 
26,1 

36,7 
52,9 
18,4 
23,0 
30,3 
3,6 
38,9 
30.35,6 


13.  11 

16  .  1  .  57,9 
16.  15.28,2 

14.37-52,1 

16  .  25  .  16,2 

17  -  23  .  26,0 
17  .  49  .  39,4 
18.    0.    1,4 

11  .36.44,0 
13  .  19  .  20,8 

1 1  .  36  .  41,6 

13 

13.  12 

17.23.20,2 
18.27.38,7 
18.40.  12,8 
18.48.41,9 
18.48..  . 


4  .  22  .  24,7 
4  .  37  .  40,8 


24,0 


7 

7- 

9 

11  , 
14. 
16, 
17- 
18. 
18. 
18. 


23  .  50,9 
26.  7.9 
55..  32,0 
37,3 
44,1 
18,5 
53,0 
22,0 
34,7 


6, 

6, 

7. 

14, 

16, 


29 

32, 
26, 
37, 
14, 


18.23 

18.54 

18.54 

3.40 

4.21 


55,50 
23,20 
7,15 
14,21 
45,66 
15,6 
11,45 
15,27 
30,22 
53,68 


6.34.    2,80 
6.36.  20,45 


13. 
16. 
16. 


11.57.57 

1  .  14,.53 

14  .  43,26 


14  .  37  .  10,52 
16.24.35,02 
17.22.44,73 
17.48.55,22 
17.59.17.97 

11.36.  2,18 
12  .  55  .  14,7 

11.  35.  59,.96 
12  .  55  .  13,2 
13.  11  .51,70 


17, 
18, 
18, 
18, 
18. 


22  .  38,42 
26.47.19 
39 .  24,34 
47.. 57,95 
48.    1,73 


4  .  21  .  42,93 
4  .  36  .  57,42 


7.23. 

7.25. 

9-54. 
1 1  .  35  . 
14.37. 
16. 14. 
17.59. 
18.23. 
18.46. 
18. 46. 


7,57 
24,08 
50,62 
55,12 

2,30 
33,68 

9,86 

3,4 
50,85 
54,93  IB. 


Error  of  Collimation  =  +  I",7. 
Error  of  Level  to  July  8  =  —  5",84. 
Meridian  Error  =  -f  9",8. 


On  July  11,  IS,  and  IS,  =:-6".S5. 


(o)  This  limb  is  undoubtedly  too  great  by  10". 

(b)  Very  unsteady. 

(c)  20',55  added. 

(if)  82',49  subtracted.     Very  thick   haze. 


(e)    Clouded  and  unsteady.     8"".  l',9  added  to  the 
mean. 

(_/*)  Very  cloudy. 


OS 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

tlie 
Montb. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     m.      s. 


Mean 
of  Mires. 


July  14 


(a)0lL.... 

0  2L... 

/i  Leonis. 
(6)  Spica . . .  . 

Antares . . 


27,0 

43,3 

12,6 

5,8 


41,3 


(c)  Z  UrssB  Minorisl 
with  microm. . .  j  * 

(d)  Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 


21.  5,5 
33,9 


26,7 

19,3 

2,8 

21.43,5 
52,1 


July  15 


(e)  Regulus 

a"  Librae 

(y)  Antares 

Jupiter  1  L. . . 

Jupiter  2  L. . , 

D  2  L 

(g)  Aldebaran.  . . . 

/(3  Tauri 

a  Orionis  . .  . . 

Mercury  2  L. 
(A)  Procyon 


July  16 


July  18 


July  19 


July  20 


(0 


0  IL 

©2L 

a^  Librae 

a  Serpentis 

S  Ophiuchi 

Antares. .  ., 

u  Ophiuchi 

S  Ursffi  Minoris . 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

Aldebaran 

Venus  2  L 


Aldebaran. . . 

(A)  Mercury  2  L. 

Procyon 


7,3 
18,9 
46,7 

0,8 


55,6  10,8 

12,1  26,4 

40,5  54,3 

32,91  4.6,8 

17,61  32,9 

22.23,0  23.   1,0 
I 
3,0 


21,0 

32,8 

2,0 


25,3 

41,7 

8,8 

0,6 

48,0 

23.38,7 
32,6 


39,9 
56,1 
22,3 
14,2 
2,7 

24.15,8 


21,3 


30,7 


17,2 

46,9 

8,9 

11,8 

31,1 
47,3 
18,1 
44,1 
17,2 


19,0 

45,0 


52,3 
11.41,4 

27,8 


0  IL.  ... 
02L.... 
/3  Leonis. 
Spica . .  . . 


a  Lyra; 

/3  Lyrae .... 
Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
/3  Tauri .... 


57,3 
41,2 

55,4 

57,4 

9,6 

34,3 

49,8 

7,8 

1,1 

47,2 
28,0 
19,6 


32,4 
0,8 

22,9 
25,1 

45,7 

2,1 

32,0 

57,6 

30,5 

1,3 

5,9 

15.27,& 


46,3 
11,6 

55,8 

9,7 


34,3 
46,8 
16,7 
29,9 


0,8 
31,9 


59,5 


47,5 
13,9 
37,8 


0,7 
16,4 
45,8 
11,1 
43,9 
15,9 
20,2 
19.13,0 
57,1 


48,2 
13,8 
40,1 
3,1 
27,5 
51,8 
52,4 

14,6 
30,9 
59,3 
24,6 
57,4 
30,7 
34,1 
22.59,2 


12,5 


25,4 
10,2 

23,9 


23,0 

48,8 

4,3 

21,6 

14,9 

4,5 
44,1 


15,7 


37,3 
27,7 


36,4 

2,9 
18,7 
35,4 
28,1 

21,7 

0,0 

48,4 


15,0 

59,4 


7  .  27  .  53,6 

7  .  30.  10,3 

11.36.36,2 

13.  12.27,8 

16.15 


18  .  24  .  56,0 


7.27.10,50 

7  .  29  .  26,76 

1 1  .  35  .  54,49 

13.  11  .46,77 

16.  14.32,80 

18.23.    0,5 


50,4 


28,7 


28,6 
54,3 
18,3 
41,2 
6,6 
6,0 

29,5 
45,7 
14,0 
38,4 
11,0 
46,1 
47,6 
26.48,0 
26,6 


43,0 


24,7 

37,5 
41,6 
50,1 

17,8 
33,1 
49,5 
42,0 

39,0 
16,0 


17,4 
42,7 
8,2 
33,8 
54,7 
21,3 


18.47. 
18.46. 

9-54. 
14.37. 
16. 15. 
18.46, 
18  .  46 

4.  16. 


1,6 


18.46. 
18.46. 


17,78 
21,27 


43,7 

0,1 

27,5 

51,8 

24,2 

1,1 

1,5 

.30.33,2 


44,9 


6,6 
58,4 


39,1 

51,7 

55,8 

3,6 

32,1 

47,9 

3,8 

55,8 

56,3 
32,4 
17,9 


53,2 
5,6 


4. 
5. 
5. 
6. 

7. 

7. 

7. 
14. 
15. 
16. 
16. 
17. 
18. 
18. 
18. 

4. 

4, 


22 
11 
42 
15 
26 


42,6 
16,2 
28,5 

57,0 

22,0 

48,9 

8,3 

35,9 

33,1 


35  .  57,8 
38.  14,3 
37  .  41,6 


32. 
1  . 
15. 
23. 
34. 
45. 
45, 
21  , 
57. 


5,4 
37,8 
15,9 
15,1 
18,4 
55,4 


7,4 


13,9 


17,1 

46,1 
2,2 

17,3 
9,4 

13,4 
48,4 


9  •  54  .  48,47 
14  .  37  .  0,80 
16.  14.31,84 
18  .  45  .  44,65 
18  .  45  .  48,20 
4.  16.  13,90 
4.21  .40,11 


5.  U. 

5.41  . 
6.14. 
7.25. 

7.35. 

7.37. 
14.36. 
15.31 . 
16.  0. 
16.14. 
17-22. 
18.23. 


18. 
18. 

4, 


45 
45 
21 


4.56 


3,03 
27,62 
52,17 
52,33 

14,73 
30,97 
59,76 
24,71 
57,43 
31,02 
3.S,81 
0,1 
11,72 
15,63 
39,44 
24,51 


35,8 
29,0 


4  .  22  .  19,7 
6 . 35  . . 
7  .  26  .  30,8 

7.48.    0,8 

7  .  50  .  I6,S 

11  .36.31,7 

13  .  12  .  23,0 

18.27  .30,6 
18.40, 
18.43, 
18.43 
5.11 


4,4 
47,0 


44,3 


4.21  .57,64 
6.35.  41,36 
7  .  25  .  50,08 


7  .  47  .  1 

7-49.33,18 
11  .35.49,59 
13.  11  .42,04 


l,bi)    B. 

B. 
B. 
B. 


18  .  26  .  38,96 
18.39.  16,19 
18.43.  3,22 
18.43.  6,57 
5.  10.58,40 


Error  of  Collimation=-{-l",7     For  i  U.  Minoris  with  micrometer,  = +2",4. 
Error  of  Level  to  July  l6=-6",25-      On  July  18,    19,    and  20,  =  -6",13. 
Meridian  Error  =  +9",8. 


(a)   Very  great  undulation.     Most  unpleasant  ob- 
servation. (A)  Faint  and  ill  observed, 
(c)    The  micrometer  at  18,062  :  20,062,  &c. 
(rf)    Very  badly  defined:  well  observed. 
(e)    Clouds.     27,60  added  to  the  mean. 


(_/)  22,51  added  to  the  mean  of  the  first  four  wires. 

Ig)   21,04  subtracted  from  tile  mean. 

(A)    13,51   added  to  the  mean  of  the  first  four. 

(j)     28',01   added  to  the  mean. 

(*)    9',76  added  to  tlie  mean. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.    m.     s. 


Mean 
of  Wires. 


A.     m. 


July  20 


July  21 


(a)  Venus  2  L.  . . 
Mercury  2  L. 
Procyon 


(6) 


0  IL 

0  2L 

Spica 

a  Serpentis . . . 

Antares 

A.S.C.  2125.. 

a  Lyrae 

Jupiter  1  L. . . 
Jupiter  2  L. . . 
o*  Caprieomi. 


July  22 


Spica 

(c)  Antares 

(rf)  Jupiter  1  L... 

Jupiter  2  L. . . 

«*  Caprieomi . 
(e)  Uranus 


July  23 


July  24 


July  25 


a  Lyrae 

Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 


ft  Tauri 

Venus  2  L. . . 
a  Orionis  . . . . 
Mercury  2  L. 


O  IL 

O  2  L. . . . . . . 

a  Serpentis . . . 
a  Opniuchi.. . 
A.S.C.  2125.. 
Jupiter  1  L.. . 
Jupiter  2  L. . . 
A.S.C.  2225.  . 
d  Sagittarii . . . 
/)'  Sagittarii . . 
a*  Caprieomi 

Uranus 

Procyon 


July  26 


©  1  L 

0  2L.....  .. 

a  Serpentis . . . 

ft  Tauri 

o  Orionis  — 
(/)  Venus  2  L. . . , 
(/)  Mercury  2  L. 


23,9 
13,9 


33,6 

48,8 

59,8 

39,3 

41,4 

15 

46,4 

47,8 


22,1 

58,2 
40,4 
16,9 


20,9 
33,6 

44,4 
45,8 


8,7 
21,3 
38,3 


24,9 
39,7 
35,3 
44,1 
11,9 


22,9 
21,1 
28,7 
18,3 
2,5 
3,1 

21,2 
35,9 
34,2 
6,7 
36,2 
24,2 
50,8 


38,6 
28,6 
21,6 

47,9 
3,2 
12,4 
53,0 
56,2 
29,1 
3,7 


6,3 
35,8 

12,0 
55,0 


34,9 
34,8 
47,9 

1,9 


4,7 

23,5 
S5,9 
51,9 
38,4 

39,2 
54,1 
49,0 
57,7 
25,1 


4,3 
37,8 
35,2 
43,2 
32,0 
16, 
16,8 

35,3 
50,1 
47,9 
22,1 
50,0 
38,9 
5,7 


52,9 
43,4 
34,9 

2,4 
17,9 
26,5 

6,6 
11,6 
43,0 
20,9 
16,8 


49,6 

25,7 
10,2 
46,0 


48,6 
2,1 

19,2 
15,2 


39,1 

50,4 

5,5 

53,2 

53,5 

8,3 

2,8 

1,4 

39,0 

15,1 


52,8 
49,0 
57,0 
45,7 
30,6 
30,1 

49,9 
4,3 
1,3 

37,0 
3.2 

52,6 

19,8 


7,7 
57,7 
48,0 

16,8 
32,4 
40,0 
20,1 
26,3 
56,9 
38,3 


35,4 
3,4 

39,3 
25,0 


4,2 

2,4 

16,6 

36,0 


33,6 

54,2 
5,1 

19,1 
8,4 

7,3 
22,9 
16,4 
25,2 
53,2 


33,9 

7,7 
3,9 
11,2 
59.6 
45,1 
43,2 

4,2 
18,51 
15,0 
52,4! 
17,0| 

8.0, 
34,7| 


22,3 

12,6 

2,2 

31,5 
47,1 
54,2 
33,7 
41,6 
11,4 
55,8 
45,9 


17,5 

53,0 
40,4 
15,6 


16,4 
31,2 

53,6 
44,5 


10,0 
19,8 
32,9 
22,9 

22,7 
37,3 
29,9 
39,0 
7,4 
44,9 


23,1 
18,3 
2.5,7 
1.9,5 
59,3 
57,1 

18,9 
33,0 
28,6 
8,2 
31,1 
22,7 
49,5 


36,5 
27,4 
15,8 

45,3 
1,2 
7,8 
47,1 
56,2 
25,1 
12,5 


4,7 
31,1 

6,8 
55,0 


33,4 
30,0 
45,1 

10,5 

3,4 


5.16.51,0 
6.51  .41,9 
7  .  26  .  29,3 


56. 
58, 
12. 
32. 
15. 
15. 
27. 
43. 
43 
4. 


0,2 
15,8 
21,1 

0,8 
11,1 
38,8 
29,9 
15,5 


44,7 


13.  12.20,3 
16.  15.10,1 
18  .  42  .  44,7 

18.42 

4 .  44,0 


20 


20  .  41  .  59,3 

18.27.27,6 
18.42.  13,8 
18.42..  . 


24,9 
34,2 
46,4 
37,7 

36,2 
51,2 
43,0 
52,9 
21,1 


5.  11  .40,5 
5  .  36  .  48,7 
5  .  41  .  59,9 
7  •  24  .  51,9 


8. 

8. 

15. 

17. 

18. 

18. 

3,2  18  . 

37,7il8. 

32.0  19 . 
39,5.19- 
27,1120. 
13,620. 
10,6    7. 

32,9   8. 

47.1  8  . 
42,1  15. 


23.0  5 

44.0|  5 

36,8  5 

4,1  7 


11  . 
14. 
31  . 
23. 
15. 
41  . 
41  . 
58. 

3. 

7. 

4. 
41  . 
26. 

15. 
18. 
31  . 
11  , 
41. 
46. 
42. 


50,3 
5,9 

56,7 
6,6 

34,7 

13,8 

53,0 
46,4 
53,i 
41,0 
27.4 
24,1 

47,2 
1,9 
55,3 
38,3 
57,9 
51,5 
18,8 


5  .  16  .    7,56 

6  .  50  .  57,93 

7  .  25  .  48,50 

7.55.16,82 

7  .  57  .  32,34 

13.  11  .40,25 

15.31  .20,08 

14.26,35 

14.57,14 


16 
18 
18 
18 
18 
20 

13 
16 
18 
18 
20 


26. 

42. 

42. 

4. 


38,22 

31, .50 

35,47 

3,46 


1 1  .  39,33 
14  .  25,16 
42  .  0,80 
42.  4,17 
4.  2,44 
20  .  41  .  l6,54 


,26., 36,1 7 
,  41  .  29,82 
,  41  .  33,90 


5.  10.54,41 
5.36.  5,06 
5  .  41  .  19,12 
r.24.    8,12 


,  11 
,  13 
,31 
.22 
,  14 
40 


7,73 
22,77 
16,16 
25,27 
53,20 

29,92 

40 .  33,80 

58.    7,86 

3.    3,70 

7.11,24 

3  .  59,60 

40 .  45,03 

25  .  43,57 


8.  15.  4,23 
8.17.18,69 
15.31  .  14,91 
5.  10.. 52, 53 
5.41  .  17,06 
5.46.  7,82 
7  .  41  .  34,77 


Error  of  Collimation  =  + 1  ",7. 

Error  of  Level  to  a  Serpentis  July  26=— 6",I3. 

Meridian  Error  to  a  Serpentis  July  26=+9",8. 


For  the  rest,  =  -  5",92. 
For  the  rest,  =  +8",8. 


(a)    Extremely  unsteady.  (i)    Blazing. 

(c)     More  steady  than  usual.  (rf)  Well  defined. 


(e)    The  disk  very  well  defined. 


)  Very  unsteady. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.      7/1.       s. 


Mean 
of  Wires. 


July  27 


(a)0  IL 

02L 

Spica 

5  1  L 

a^  Librae 

a  Serpentls 

A.S.C.  2127 

S  UrssB  Minoris . . 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

A.S.C.  2225 

d  Sagittarii 

p*  Sagittarii 


17,1 
31,2 
53,1 
34,1 


(6) 


33,2 

44,0 

11.27,6 

47,4 


31,2 
45,7 
6,8 
48,8 
21,0 
46,8 
57,8 


c'  Sagittarii. 

g  Sagittarii 

a'  Capricorni 

v  Capricorni 

n  Orionis 

Venus  2  L 

i  Ursse  Min.  S.P. 

Procyon 

Mercury  2  L 


21,1 
19,0 
27,1 


11 


16,1 
52,6 
35,2 
27,1 
.  6,2 
1,1 
41,2 


14 


6,0 

36,0 
33,4 
41,0 
51,3 
11,2 
30,0 
6,8 
49,1 
41,9 
,54,4 
14,5 
55,6 


45,8 

59,6 

20,3 

1,9 

35,2 

0,4 

11,6 

18.56,8 

16,8 


22 


59,9 
14,2 
34,0 
15,7 
49,1 
14,0 
25,7 
,46,8 


26 


July  28 


(c)  ©IL 

02L 

Regulus 

Spica 

a^  Librae 

D  IL.... 

(d)  a  Serpentis 

Antares 

A.S.C.  2125 

S  Ursae  Minoris. 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

e^  Sagittarii 

e'  Sagittarii 

g  Sagittarii 

V  Capricorni . . .  . 

Uranus 

Aldebaran 

(e)  /3  Tauri 

(e)  a  Orionis 

(e)  Venus  2  L 

(e)  S  Ursae  Min. 
(e)  Procyon .... 
(e)  Mercury  2  L 


26,7 
55,1 
52,2 
6,3 
25,8 
32,3 


8,5 

U.24,2 

19,3 


40,9 
8,9 
6,0 
20,1 
40,1 
46,1 
49,1 
22,3 


36,4 


S.P. 


July  29 


(e) 


0  1L... 
0  2L... 
Regulus . 


55,8 
51,8 
30,3 
46,1 

5,1 

35,2 

29,9 

11.  8,2 

0,2 
33,4 

6,8 
21,1 
54,0 


37,9 
50,1 
39,2 
10,1 

5,5 
44,6 

0,0 
20,6 
48,5 
44,7 
14.53,8 
13,6 
47,7 

21,3 

35,2 

7,9 


50,9 
47,3 
55,2 

5,8 
25,0 
43,4 
20,2 

2,8 

55,7 

18.37,8 

28,0 

10,8 


40,8 
55,2 
22,5 
19,4 
34,0 
54,0 
59,9 
4,8 
36,0 
,56,8 
48,2 


18 


18 


4,0 
53,1 
24,3 
19,3 
58,7 
14,0 
35,1 

1,9 
59,2 
.37,0 
27,1 

2,5 

35,8 

49,9 
21,6 


22.: 


22 


35,1 

6,2 

2,1 

9,1 

19,2 

38,8 

57,6 

34,3 

16,2 

10,5 

26,8 

41,2 

25,0 

54,9 
9,1 
36,2 
33,0 
48,1 
8,2 
13,9 
19,1 
50,1 
44,2 


14,3 
28,8 
47,9 
29,9 
3,3 
27,4 
39,5 
,35,2 
45,7 


26 


26 


21,0 
16,0 
23,8 
33,7 
53,1 
11,4 
48,5 
30,0 
25,2 
.13,2 
55,1 
39,5 

9,3 
23,6 
50,4 
47,1 

2,3 
22,4 
26,8 
34,4 

4,1 
,30,8 
17,8 


7,2 
18,3 

7,0 
37,5 
33,4 
13,2 
28,0 
51,0 
15,3 
13,9 


26 


40,8 
16,9 

49,5 

4,2 

35,3 


32,7 
20,9 
52,1 
47,1 
27,1 
42,3 
6,5 
29,0 
28,6 
,13,2 
54,2 
31,5 

4,2 
18,2 
49,5 


28,8 
42,9 
1,5 
43,7 
16,9 
41,1 
53,4 
30.19,4 


4,3 
35,7 
30,3 
37,4] 
47,3 

7,0 
25,2 

2,1 
43,4 

39,9 
29.58,4 
8,6 
53,9 


SO 


23,8 
38,2 
4,3 
0,8 
15,9 
36,5 
40,3 
49,1 
17,9 
17,2 


8.19. 
8.21  . 

13.  12. 

14.  2. 
14.37. 
15.31 . 
18.16. 
18.34. 
18 .40. 
18.40. 
18.58. 
19-  3, 
19.  7. 
19-27 
19  •  44 , 


20. 
20. 

5. 

5. 

6. 

7. 


29 


36,4 

46,4 

35,1 

6,0 

0,9 

41,7 

55,9 

21,6 

42,6 

42,9 

,57,8 

7,9 

45,8 

18,1 

32,1 

3,1 


8, 

8 

9 
13 
14, 
14. 
15. 
16. 
18. 
18. 
18. 
18. 
19. 
19. 
19. 
20. 
20. 

4. 

5. 

5. 

5. 

6. 

7. 

8. 


4 
7 
41 
51 
33 
26 


7.51 


23. 
25. 
55. 
12. 
37. 
50. 
31  . 
15. 
15. 
34. 
39- 
39- 
27. 
28. 
44. 

7. 
40. 
22. 
11  . 
41  . 
56. 
33. 
26. 

0. 


42,9 
57,1 
15,1 
57,5 
30,5 
54,5 
7,3 
5,2 
15,2 

51,0 

44,7 
51,8 

1,6 
20,9 
38,9 
15,9 
56,9 
54,4 
44,8 
22,1 

8,7 

37,9 
52,5 
17,8 
14,3 
2.9,5 
50,7 
53,6 
4,2 

31,9 

4,2 

46,9 

0,9 
49,0 

19,9 
14,8 
55,9 
10,2 
37,3 
56,1 
57,7 
46,6 
21,3 
0,6 


8  .  27  .  32,7 

8  .  29  .  46,7 

9  .  55  .  16,8 


8. 

8. 
13, 
14, 
14, 
15, 
18. 
18, 
18. 
18. 
18. 
19. 
19 
19 
19 
20. 
20. 

5. 

5. 

6. 

7. 

7. 

8. 

8. 

9. 
13. 
14. 
14. 
15. 
16. 
18. 
18. 
18. 
18. 
19- 
19. 
19- 
20. 
20. 

4. 

5. 

5. 

5. 

6. 

7. 

7. 


19-    0,00 

21  .  14,21 
11  .34,10 

2.  15,94 
36.49,10 
31  .  13,91 
15.25,61 

22  .  46,3 
39  ■  31,27 
39  .  35,13 
58.    5,99 

1,83 
9,35 
19,46 
39,02 
57,52 
6  .  34,34 
41  .  16,23 
10,67 
25,9 
41,51 
24,96 


22. 
25. 
54. 
11  . 
36. 
50. 
31  . 
14. 
14. 
22. 
39- 
39- 
26. 
28. 
43. 


55,08 

9,46 

36,46 

33,26 

48,03 

8,25 

13,27 

19,50 

50,11 

44,0 

3,05 

7,17 

18,40 

7,06 

37,96 

6 .  33,26 

40.  13,07 

28,08 

51,03 

15,51 

13,84 

26,1 

40,73 


59.16,92 


8  .  26  .  49,78 
8.29.    3,91 

9  .  54  .  35,46 


B.I 
B.I 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.i 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 

I- 
B. 

B. 
B. 


Error  of  ColHmation =  +  1  ">7- 

Error  of  Level =  -  5",92. 

Meridian  Error =  +  8",8. 


(a)    Very  unsteady. 

(6)    Unsteady,  and  sometimes  invisible. 

(c)    14",26  subtracted. 


(d)  Bad  observation 

(e)  Unsteady. 


the  observer  confused. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 
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Day  of 

the 
Moil  til. 


:  July  29 


July  30 
July  31 


Aug.  2 


Aug.  S 


Name  of  Star 
or  Planet. 


5  UrsiB  Minoris. 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

I?  Sagittarii  . . .  . 
a?  Capricomi . .  . 


A.S.C.  2457 
(a)  Uranus 

/3  Tauri 

a  Ononis 

(6)  Venus  2  L 

(c)  c  Urste  Min.  S.P. 


(i  Leonis. 


0  IL 

(rf)02L 

W   J  IL 

(./)«Lyrae 

(g)  Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 


Arcturus 

a*  Librae 

a  Ophiuchi 

0  Ursae  Minoris. 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

d  Sagittarii 

f?  Sagittarii 

J  1  L 

57  Sagittarii . . .  . 
a*  Capricorni . .  . 

Uranus 

(A) /3  Tauri 

a  Orionis 


OIL 

02L. 

fi  Leonis 

Arcturus 

V?  Librae 

Antares 

c  Ursae  Minoris  . . 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L. 


Sagittarii . 


57  Sagittarii . . . 
a*  Capricorn  i . . 

D  1  L 

A.S.C.  2418  . . . 


II. 


11.27,2 
51,3 


24,2 
14,4 
17,8 
19.7 
4,2 
33,8 
^^,9 


54,5 
8,1 

3(),() 
57,3 


26,3 
2,3 

37,2 

11.22,8 

6,7 


14,2 
29,1 
57,8 
52,1 
11,7 
37,8 


31,3 

31,8 
45,0 

54,7 
25,7 


11. 


30,3 
22,2 
41,0 


28,5 

51,5 

11,1 

2,1 

27,9 


15.11,8 


10,1 
38,3 
28,1 
31,1 
34,2 
19,2 
47,2 
48,7 


11,2 

8,4 
22,2 
14,6 
53,7 


15,6 

40,6 

16,2 

51,1 

15.  8,2 


24,9 
28,4 
43,2 
11,9 

25,4 
52,0 


44,9 

45,7 
5.9,2 
8,4 
40,2 
15,7 
44,9 
i.  7,2 


0,1 

42,1 
5,7 
24,6 
16,S 
41,7 


III. 


18.56,6 
20,8 


52,1 
42,1 
46,0 
48,0 
34,4 
0,9 
2,9 


25,0 

21,9 
36,1 
29,0 
11,3 
26,5 


39,2 
6,4 

55,9 
0,3 
2,8 

14,4 

17,6 
22.25,6 

39,1 

37,2 
50.0 
43,8 
28,6 


54,9 

30,1 

5,0 

18.54,0 

35,8 


42,7 
57,5 
26,3 
20,3 

39,1 
6,3 


57,9 

0,1 
13,9 
22,8 
54,1 
.W,I 
0,1 
18.53,4 
10,2 


19,9 
38,4 
30,9 
55,8 


IV. 


22.40,8 


44,8 

9,1 

44,1 
18,7 
22.40,6 


53,9 
57,1 
11,3 
40,8 
34,7 
53,0 
20,7 
47,3 
12,0 

14,2 

27,2 

8,9 

14,9 
22.39,6 


28,9 
11,0 
3.3,7 
52,3 
45,3 
9,7 


26.31,2 
50,8 


30.16,4 


20,7 
10,2 
14,4 


5,8 

27,9 
32,3 
26.12,4 

53,0 

51,7 


58,7 
46,0 
56,0 


20,7 
41,4 
46,9 
29.56,8 

7,2 

6,'i 
19,2 
13,0 

2,9 


23,6 

58,2 

32,5 

26..'J0,2 

5,1 


11,6 
26,0 
55,7 
49,1 

7,1 
35,2 

3,2 


28,8 
41,8 
50,7 
23,2 
.58,1 
2.9,8 
26.28,2 
40,1 


25,1 
48,5 
6,2 
59,2 
24,2 


VI. 


8,5 
34,2 
23,4 
28,8 


14,2 

37,8 
12,0 
46,2 
30.13,4 


23,4 
25,5 
40,1 
10,3 
'i,6 
20,6 
49.0 
18,0 
S9,l 

42,2 
55,9 
4,5 
37,1 
11,6 
45,0 
30.13,0 


58,2 
39,2 
2,6 
19,9 
14,5 
38,1 


VII.  M  ire. 


h.     m- 


18, 
18, 
18, 

19 

20. 

20, 

20. 
5, 
5, 
6. 
6, 


34 
39 

m 

28  .  48,5 
4 .  37,2 

35  .  42,7 

40 

11 

41 
2 

33 


4,2 
19,4 


35,9 

55,3 

1,4 

43,8 


11  .36.20,9 


8, 
8. 

17, 

18. 

18. 

18. 

14. 
14. 
17, 
18. 
18. 
18  , 
19, 
19. 
19. 
19. 
20. 
20. 

5. 

5. 


35 
37 

25, 
27. 
38. 
38, 


19,8 

27,7 
20,0 
25,4 


3  .  52,0 
37  .  25,9 
22  .  59,9 
1,2 
33,6 


8.46, 
8.49, 


3 


14.37. 
16.14, 
18  .  33  . 
18., S7 
18.37. 
19-  7. 
19-38. 
20.  4. 
20. 16, 
20.21 . 


39,7 
54,0 
24,7 
17,2 
34,4 
3,1 
32,2 
52,8 

5Qfi 
10,1 
18,3 
51,6 
25,3 
59,8 
57,8 
8,3 

53,5 
16,9 
33,7 
28,9 
52,0 


Mean 
of  Wires. 


18. 
18. 
18. 
19. 
20. 
20. 
20. 

5. 

5. 

6. 

6. 


22. 
38. 
38. 
28, 

3, 
35. 
40. 
10, 
41, 

1  . 
22. 


44,0 

35,57 

39,26 

6,34 

55,90 

0,15 

2,54 

50,02 

14,41 

17,67 

24,8 


1 1  .  35  .  39,06 

8  .  34  .  36,97 
8  .  36  .  50,83 
17.24.43,81 
18.26.28,45 
18.37.41,30 
18.37.44,87 


14.  3, 
14.36. 
17-22. 
18.22, 
18.. 36, 
18.36. 
19-2. 
19-7. 
19-17. 
19-37, 
20.  3, 
20 . 39 . 

5.  10. 

5.41  . 


9,19 
44,10 
18,66 
41,5 
50,30 
54,07 
57,03 
11,60 
41,07 
34,74 
53,04 
20,58 
47,20 
12,02 


8 

8 
11  , 
14 
14, 
16 
18, 
18, 
18, 
19 
19. 
20, 
20, 
20, 


46.  14,20 
48  .  27,59 
35  .  36,53 
3.  8,69 
36 .  43,88 
14.  14,97 
22  .  40,2 
36 .  24,90 
36 .  29,0() 
10,81 
34,11 
52,31 
4.5,31 
9,92 


B. 
B.i 
B. 
B. 
B.; 
B.I 
B.i 
B.i 
B.I 
B.i 
B. 

B. 

d 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B.I 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

S: 


Error  of  Collimation=:-f- 1",?. 
Error  of  Level  to  Uranus  Aug.  2i 
Meridian  Error  =  +  8",8. 


■  5",92.     Fdr  the  rest,  =  -  6",9' 


(a)  i\',3C>  added  to  the  mean. 

(6)  Very  faint. 

(c)  5'".39',89  sul>tracted  from  the  mean. 

Id)  1 1  ",5 1   added. 


(«")    Undulations  on  the  limb. 

(_/')  Unsteady  and  ill-defined :  well  observed. 

(f()    Undulations  on  the  limb. 

(A)    S2',98  subtracted. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    m.      s. 


Mean 
of  Wires. 


/*.      m. 


Aug.  3 


Aug.  16" 
Aug.  17 


Aug.  18 


A.S.C.  2437  . 

(a)  A.S.C.  2457  • 

Uranus 


Venus  2  L. 


0  IL 

(6)  0  2L 

(c)  Procyon . . . 

(d)  Venus  2  L. 


ig) 


Aug.  19 


Aug.  21 


(e)  01L.... 

(J")  a  Serpentis 

Antares 

a  Ophiuchi 

S  Ursae  Minoris. 

Jupiter  I  L 

Jupiter  2  L 

e*  Sagittarii 

a'  Capricorni . . . 

A.S.C.  2418.... 

A.S.C.  2437  . . . . 

Uranus 

13  Aquarii 

a  Aquarii 

Juno 

Venus  2  L 


31,9 
12,1 

27,2 

28,8 

36,4 

47,1 
47,4 
34,4 

20,3 


45,6 
26,2 
41,9 

43,4 

50,2 
1,2 
1,1 

49,2 

33,9 


(A)02L 

Mercury  1  L 

o  Coronae  Borealis 

Antares. , 

a  Ophiuchi 

A.S.C.  2125 

S  Ursae  Minoris . . 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

a."  Capricorni .... 

Uranus 

y3  Aquarii 


20,1 

26,8 

11.  5,2 

48,8 


35,0 

40,7 

14.56,4 


11,2 

1,7 

18,1 

22,3 

55,3 

^,5 


(0 


(*) 


01L 

©2L 

Mercury  1  L 

D  IL 

Arcturus 

a  Ophiuchi 

S  Ursae  Minoris. 
Jupiter  1  L 


39,4 

13,1 

45,7 
48,1 
19,2 
26,0 
53,5 
11.11,2 
34,3 


7,0 
25,0 
15,2 
32,3 
36,8 

9,4 
15,1 
42,2 
10,1 
54,1 

27,2 
58,9 

3,3 
34,0 
39,8 

7,9 


59,9 
40,4 
55,7 

57,6 
3,9 


14,5 

3,7 

47,5 
45,0 
50,1 
54,2 
1.40,8 
17,7 


22 


45,4 
0,9 

26,4 
37,1 
14,8 
44,8 
13,6 
24,5 
11.  7,2 
9,9 


52,9 
14,6 
59,7 
14,3 

40,8 
50,9 
27,9 
58,6 
27,6 
38,0 
14.56,2 


39,0 
28,8 
46,1 
50,5 
23,6 
28,4 
55,4 
23,7 
8,9 

40,9 
12,4 
18,2 

49,1 

53,2 

21,1 

18.41,2 

3,5 


14,1 
54,5 
10,3 

12,3 

17,9 
28,3 
28,2 
17,9 

1,6 

58,8 

5,2 

8,1 

.29,6 


36,1 

53,2 

42,8 

0,3 

4,9 
38,0 
42,0 

9,1 


28,2 

9A 

24,5 

26,8 

32,0 
42,1 
41,7 


15,4 
12,3 
20,0 
22,0 
26.16,4 
46,8 


23,3 

54,8 

26,7 

33,7 

4,2 

7,4 

35,2 

22.31,6 


28,2 
13,5 

27,7 

54,7 
4,8 
41,6 
12,2 
41,8 
51,6 
18.39,8 
38,5 


22,2 
42,0 
28,0 
41,2 

8,8 
18,7 
55,8 
25,8 
56,4 

5,8 


7,3 
56,6 
14,6 
18,7 
52,3 
55,3 
22,0 
50,8 
37,8 

8,6 

39,9 
48,8 
19,3 
21,1 
49,9 
26.16,2 
32,8 


55,6 
42,3 
55,0 

21,9 
32,3 
9,0 
39,9 
10,6 
19,5 
26.15,8 
7,9 


41,9 
23,2 
38,9 

41,3 

45,8 


20  .  26  .  56,2 
20  .  35  .  37,4 
20  .  39  .  52,8 

7  .  33  .  55,9 


26,0 
34,9 
35,8 


6,0 
21,4 
10,3 
28,8 
32,7 

6,5 

9,0|21 
35,521 


9 

9 

7 

7 

9. 
15. 
16. 
17. 
18. 
18. 
18. 

19- 
20. 
20. 
20. 
20. 


39  .  59,6 
42  .  10,3 

,26 

,38 


20  .  26  .  13,97 
20  .  34  .  54,70 
20.39.  10,18 

7  .  33  .  12,30 

9.39.17,97 
9  •  41  .  28,55 
7.25.28,11 
7.38.  18,04 


43. 
31  . 
14. 

22. 


39,1 
50,0 
49,1 

16,6 


3,9 
52,2 


3,7 
34,1 
34,4 

3,3 


51,4 

10,1 

56,6 

8,6 

35,7 
46,0 
22,7 
53,1 
25,0 
33,3 


22. 

7. 

9- 
10. 
15. 
16. 
17. 
18. 
18. 
18. 
18. 
20. 
20. 
21  . 


35,6 
24,1 
42,7 
46,9 
37  •  20,8 
18  .  22,7 
52  .  49,0 

7 

44 .  6,4 


49 

43.  7,8 
23  .  19,1 
14.49,0 
22  .  48,5 
15.17,1 


32. 
31  . 

4. 
37 
18 


2,3 


23,4 
10,5 
22,1 


.54. 
.57. 
.55. 
.  10, 
.  3, 


9 

9 
10 
12 
14 
17 

18 

18.31  .36,9 


49,5 
0,1 

36,2 
6,8 

39,4 


.  22  .  47,0 


9- 
15. 
16. 
17. 
18. 
18. 
18. 

19- 
20. 
20. 
20. 
20 
21 
21 
22 
7 


1,59 
58,71 
.5,05 
8,10 
28,0 
32,47 
31  .  36,37 
27  •  53,24 
42,78 
0,41 
4,69 
37,99 
42,00 
8,84 
37,12 


.  3 
.21 
.26 
.36 
.17 
.52 
.    6 


.43.23,15 


9.48 
10.42 
15.22 
16.14 


17. 
18, 


18  .22 
18.31 
18.31 
20.  3 
20.36 
21  .  17 


.  54,76 
.  26,50 
.  33,55 
.  4,13 
.  7,20 
.  35,43 
.29,7 
.  18,22 
.22,17 
.42,10 
.  28,00 
.41,40 


54.  8,26 
56.18,56 
,  54 .  55,43 
9.25,89 
.  2.56,34 
,  22  .  5,67 
.  22  .  27,2 
,  30 .  53,30 


Error  of  Collimation  on  Aug.  3  =  +l",7- 

Error  of  Level on  Aug.  3  =  —  6",9. 

Meridian  Error. ....  .on  Aug.  3  =  +8",8. 


For  the  rest,  =  — 2",4. 
For  the  rest,  =  — 7",0. 
For  the  rest,  =  +4",75. 


(a)   The  seconds  appear  too  small  bv  2. 

•  The  room  was  occupied  by  workmen  between 
the  3d  and  the  loth  of  August.  Transit 
Reversed,  Illuminated  end  East. 

(6)    2S75  added  to  the  mean. 

(c)    13',53  added.  (d)   21*,74  added. 


(e)    13»,85  added.  (/)    I3',53  subtracted. 

(ff)   3">.46»,27  added. 
(/()    13',84  added 
(t)    The  4th  was  set  down  26,8. 
(/t)    3°'.46',27  added  to  the  mean  of  the  1st,  3d, 
and  5th  wires. 


Transits  Observed  ix  the  Year  1830. 


Day  of 
tlie 

Muatli. 


Aug.  21 


Aug.  22 


Aug.  23* 


N  ame  of  Star 
or  Planet. 


Aug.  24 
Aug.  25 

Aug.  26 

Aug.  27 

Aug.  28 
Aug.  29 


Aug.  30 


Jupiter  2  L. . . 

a*  Capricorni . 
(a)  Uranus, 

a  Aquarii 

(6)  Juno 


01  L 

02L 

(c)   Mercurv  1  L. 

J  1  L-  •'• 


0  IL 

0  2L 

•(rf)  jc  Corona'  Borealis 

a  Serpentis 

Uranus 

(<•)  Venus  2  L 


Areturus. 
Procyon . 


Antares 

Jupiter  1  L. 
Jupiter  '2  L. 
Venus  2  L. . 


Mercury  1  L. 

(/)Spica 

Areturus .... 

e  Bootis 

Venus  2  L. . . , 


(g)  0  1  L. 
0  2L. 


Venus  2  L. 


(A)  a  Aquarii 

(i)  Juno , 

a  Pegasi , 

a  Andromeda- . . 

Mars  I  L 

Mars  2  L 

Procyon 

Venus  2  L 


(*)  0  1  L. 
0  2L. 


II. 


m.   «.      m 


59,0 


26,9 


8,8 
18,0 


42,0 

48,9 
57,8 
43,6 


10,1 
40,8 

13,6 

27,7 


0,9 


8,0 

44,4 

1,6 

25,3 
35,7 

0,8 

23,2 


32,0 
47,0 
54,8 


S6,S 


20,8 
30,0 


111. 


IV. 


27,1 
12,9 
40,2 
39,4 
50,2 

21,9 
31,9 

32,4 
55,8 

1,7 
11,9 
59,0 
26,6 
20,2 


24,0 
54,3 

28,7 


45,2 
14,8 

46,3 


22  3 
59*5 
15,8 


49,1 
14,6 
36,6 


45,9 
2,6 


10,6 
49,6 
13,4 

34,6 
43,4 


26,4 

54,0 

52,6 

3,4 

35,3 

45,2 

45,9 

9,7 

15,8 
25,4 
13,5 
40,1 
33,9 
25,9 

38,2 
7,7 

43,2 
56,8 


29,2 

0,1 

57,6 
36,5 
15,1 
29,9 


3,1 

29,0 

49,9 
39,2 
59,5 
17,7 
21,5 


3,1 

27,6 

47,9 
57,1 


56,8 

40,5 

8,4 

6,4 


48,7 
59,1 


23,6 

29,8 
39,1 
28,9 
53,9 
48,7 
40,5 

53,1 
21,4 

58,1 


14,8 

43,7 

13,9 
11,5 
51,0 
30,0 
44,4 

6,7 
16,9 

43,6 


53,0 
13,7 
33,1 


37,8 
16,7 
42,0 

1,9 

11,0 


54,1 


19,9 
30,6 

2,9 
13,0 


37,6 

42,7 
53,1 
44,3 
7,4 
3,4 
54,9 

7,3 
34, 

13,5 

25,7 


58,1 

26,7 
25,1 
5,2 
45,3 
58,9 

20,9 
30,6 

57,9 

17,0 

6,6 

27,5 

48,2 
48,7 


30,4 
55,9 

15,7 
24,7 


VI. 


26,2 
8,0 
40,5 
33,2 
43,8 


26,8 
26,8 
51,3 

56,8 
6,9 
59,2 
20,9 
17,0 
9,6 

21,6 
48,3 

28,2 

43,4 
12,4 

40,5 
38,8 
19,7 
0,4 
12,8 

34,7 
44,1 

12,3 

30,4 

20,0 

41,1 

3,6 


4,4 
43,9 
10,4 

28,9 
38,2 


VII.  Mire. 


A.    m.     s. 


18.31 

20.    4.21,8 

20 .  37 

21  .  52  .  46,9 
22.    4.56,8 

9  •  58  .  30,5 
10  .  0  .  40,7 
11.  1  .  40,5 
12.57.    5,9 


10, 
10, 
15. 
15. 
20. 
8. 


7 

9 

28 

36 

41 


10,6 
20,8 
14,5 
34,9 
31,2 


14  .  23,8 


14  .    8  .  35,9 
7.31.    2,1 

16.  19.43,6 
18.35.54,6 

18.85 

8  .  24  .  26,9 

11.29.53,9 

13.  16.52,6 

14.  8.34,1 
14.38.  1.5,6 

8.29.27,1 

10.21  .48,6 
10.23.57,9 

8  .  39  .  26,5 


21  . 
22. 
22. 

0. 

0. 

0. 

7. 

8  , 


57  .  43,9 
3.33,1 


56. 
0 

14. 
14 
30, 
44, 


5.'5,2 
18,3 
15,8 

57,5 
24,8 


10.. 32.  42,6 
10.34.52,0 


Mean 
of  Wires. 


A.     »i. 


18  .  30  .  56,70 
20  .    3  .  40,38 

21.52.    6,37 
22.    4.17,00 

9  .  57  .  49,24 

9.59-  59,25 

11.    0.59,59 

12  .  56 .  23,70 

10.    6.29,48 

10.  8.39,29 

15.27.29,00 

15.35.53,78 

20  .  40  .  48,64 

8.  13.40,.'59 

14.    7.52,88 
7-30.21,33 

16  .  18  .  .58,42 

18.35.  11,20 

18  .  35  .  14,47 

8.23.43,71 


11 
13 
14 
14, 

8, 


29  .  13,50 
16.  11,47 
7 .  50,97 
37 .  30,04 
28  .  44,36 


10.21  .    6,97 
10.23.  16,77 

8  .  38  .  43,53 

21.57.    3,.50 

22.    2.52,91 

22.. 56.  13,56 

23  .  59  .  32,9.'J 

0.  13.35,20 

0.  1 3.. ■{7,60 

7  .  30  .  16,79 

8.  43.41,86 

10.. 32.    1,77 
10.. 34.  10,91 


B. 
B. 
B. 
B. 
B.I 

B.I 
B. 
B.I 
B.I 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 


Error  of  CoUimation  =:  —  2",4. 

Error  of  Level  on  Aug.  21  and  22=  -  7",0. 

=  +  0",52. 
Meridian  Error= +4",75. 


From  Aug.  23  to  Mars,  Aug.  29,  =  +0",33.     For  the  rest. 


(a)  Clouds.  There  is  evidently  something  wrong 
in  this  observation :  it  is  not  used. 

(6)  Very  faint.  (c)  6',81  subtracted.  Unsteady. 
•  Betwccntheobservationsof  Aug.22,  and  Aug. 23 
the  flock  was  put  forward  5"".  At  the  same 
time  tiie  Eastern   Y  was  depressed. 


(rf)    Unsteady.     The  4th  wire  set  down  29,9- 
h)    14*,35  subtractetl.  (/)   13",65  subtracted. 

Ig)    8',27  subtracted  from  the  mean. 
(A)    At  the  end  of  the  transit   the   counting   wns 
found  .V  too  fast  (1)   l.y,47  subtracted. 

(4-)   Veiy  great  undulation. 


38 


TiiANsiTS  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II.  III. 


IV. 


V. 


VI.  VII.  Wire. 


m.    s.        A.     m.     .9. 


Mean  of 
Wire.s. 


Aug.  30 


Polaris  S.P 

(a)  It  Serpentis.. . . 

5  1  L 

a  Andromedae 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

(f))  Polaris 

(c)  Regulus , 


44.  8,4 


3,1 
4S,0 
17,9 


36.32,2 


34,9 
44.32,8 


Aug.  31 


(</) 


Sep.  1 

Sep.  3 
Sep.  4 


Sep.  5 


01L 

02L 

Polaris  S.P 

Arcturus 

t  Bootis 

a  Ophiuchi.. . . 
a-  Capricorni . . 
/3^  Capricorni... 
t'  Capricorni . . 

Uranus 

S  IL 

s  Capricorni . . . 

/i  Aquarii 

Juno 

Piazzi  206 

A.S.C.  2749.... 

a  Pegasi 

Piazzi  210  S.P. 
a  Andromedae  . 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

Polaris 


58,8 
7,1 


3,3 
39,8 
14,0 
48,9 
39,1 

0,5 
51,2 
10,0 
31,3 
49,1 
37,0 


17,8 
1,6 


52.  7,6 
33,4 
31,9 
16,8 
45,(i 


52.28,6 
56,1 


20,8 


17,1 
29,9 
18,2 
45,0 
39,6 


17,7 
55,2 
27,7 

3,0 
52,7 
14,1 

5,5 
24,9 
45,0 

2,8 
50,4 

8,2 
30,8 
44,0 
45,6 

0,1 


0.12,6 
47,0 
46,7 
32,2 


52 


55,9 
36.27,8'44.33,5 


Polaris  S.P. 
Arcturus . .  . 
e  Bootis . .  . . 


Regul 


us 


(c)  01L 

Mercury  1  L 

Arcturus 

6  Bootis 

a  Coronae  Borealis 

a  Serpentis 

a  Ophiuchi 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

A.S.C.  2225 


36.  4,2 

2,1 

38,6 


44.  8,0 
1 6,0 
54,0 

38,7 


24,7 
28,7 
59,3 
36,0 
32,3 

1,9 
10,4 
39,8 


(/)0IL..., 
Arcturus . 


50,0 

0,9 

58,7 


42,0 
14,0 
51,0 
47,4 
15,2 
24,0 


25,7 
34,2 
.  7,8 
31,5 
10,0 
41,5 
16,5 

6,6 
27,9 
19,6 
38,3 
59,2 
16,1 

4,0 
22,1 
44,2 
57,4 
13,0 
15,3 

6,7 


52.26,4 

52.  8,6 

30,7 

8,8 

52,4 


58,1 
5,0 

14,3 
13,2 


55,8 

27,9 

6,4 

2,0 

28,7 

37,7 

9,2 


19,8 

27,8 
27,0 


1,7 

0.42,6 

10,3 

39,2 
48,0j 
0.15,4' 
46,0j 
25,2 
55,4 
30,3 
20,8 
42,1 
33,9 
53,1 
13,1 
30,0 
17,6 
36,1 
57,8 
11,8 
40,5 
30,8 


22,8 
0.35,2 

0.  9,8 
45,3 
24,3 

6,2 

5,8 
9,5 
42,7 
21,6 
17,7 
42,2 
51,4 


8.21,8 

0,9 

1,1 

47,1 

13,3 

28,4 
8.44,6  16.43,4 


27,3 
35,1 

41,5 
41,6 


■••   il3 

14,3  15.36, 
15,919.53, 


2,5 


24,0 

52,6 

1,9 
8.21,8 

0,6 
40,8 

9,6 
44,2 
34,6 
56,1 
48,1 

7,7 
27,3 
43,2 
31,0 
49,2 
11,1 
25,5 

7,7 
46,2 
33,5 


0 
13 
13 
24 


27,9 
30,2 
17,7 
39,8 


44,2 


37,6    9  •  59  •  51,4 


8.40,4 

8.19,4 
59,8 
39,2 

20,5 

19,3 
22,9 
57,3 
36,9 
32,5 
55,9 
.5,8 
38,8 


50,0 


6,710. 
15,3  10. 
16.18,6  13. 
I5,0:i4. 
55,8,14. 
23,017, 

58.0  20 , 
48,5  20 , 
10,2^20 , 

2,7i20 , 
21,9,20, 

41.1  21 
56,621  , 
44,5  22 

2,7 
24,5 
39,1 
34,5 

1,7 

49,2 
16.43,8 

16.14,6 
14,2 
54,8 

33,9 

32,8 
36,3 
10,8 
52,1 
47,9 
9, 
19,2 

'56,7 
5,2 


36  .  20,2 
38.29,1 
24  .  20,8 
8  .  28,8 
38  .  10,9 
27  ■  36,6 
9.11,8 
2,6 
24,0 
17,1 


22 

22 

22 

23 

0 

0 

0 

I 


12. 
28. 
40. 
51  . 

6. 
23. 

I  . 
36. 
53. 
56. 
52. 

0. 
13. 

12 

24 .  45,6 


36,2 
55,0 
10,0 
58,1 
16,9 
37,9 
53,0 

1,8 
16,5 

0,9 


13  .  24  .  22,8 
14.  8.28,0 
14.38.    9,9 

9  ■59-  47,7 


56,1 


10,2 


10. 
12. 
14. 
14, 
15. 
15, 
17, 
18, 
18, 
19- 

10.^ 
14. 


46,6 

49,9 

25,5 

7,0 

3,1 

22,9 

27  .  33,0 

35.    7,9 

34 

3  .  19,9 


13.    0.14,0 
15.34.47,17 
19-52.46,67 
23  .  59  .  31,98 

0. 12.59,15 

0.13.    1,67 
1.0.  38,3 
9.59.10,09 


10. 
10. 
13. 
14. 
14. 
17. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
21  . 

21  . 
22. 
22. 
22. 

22  . 
23. 
23. 

0. 
0. 
1. 


35  .  39,30 
37  .  48,06 
0.  14,2 
7.46,13 
37.25,39 
55,40 
30,38 
20,70 
42,13 
34,01 
53,16 
13,14 
2.9,68 
17,52 
35,66 
57,63 
11,52 
40,18 
30,80 
20,17 
22,64 
36,1 


26. 
8. 

11  . 
27. 
39- 
50. 

6. 
22  . 

1. 
35. 
52. 
56. 
51  . 
59- 

12  . 
12. 

0. 


13.  0.  12,5 

14.  7.45,16 
14  .  37  .  24,23 

9-59.    6,34 


10 .  50 . 
12.16. 
14.  7- 
14.37. 
15 .27. 
15.35. 
17.26. 
18.34. 
18.34. 
19.    2. 


5,66 

9,30 
42,50 
21,57 
17,56 
42,35 
51,64 
23,92 
27,37 
35,00  B 


B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 


B.' 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


10.53.41,54 
14.    7.41,62 


Error  of  CoUimation =  —  2",4. 

Error  of  Level =  +  0",52. 

Meridian  Error =  +  4",75. 


(a)    13',53  subtracted. 
(6)    Extremely  unsteady, 
(c)    13',79  subtracted. 


(rf)    8'".2',72  subtracted. 

(c)     8",  18  subtracted. 

(/)  20",42  added  to  the  mean. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 
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Day  of 

Ihe 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


11. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


/i.    m. 


Mean 
of  Wires. 


B. 

bJ 

B.I 
B. 
B. 
B. 

B.' 
B.I 
B.! 
B.I 

B.j 
B.I 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.l 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.' 
B.l 

B.l 
B) 
B.I 
B. 
B.l 
B.l 
B.I 
B.l 
B.I 
B.l 
B.' 


Sep. 


Sep. 


Sep.  8 


6  Bootis . . 
(a)  a'  Libr£e  . 


35,0 


50,2 


Arcturus 

e  Bootis 

(6)  a  Coronae  Borealis 

«  Serpentis 

a  Ophiuchi 


56,8 
33,3 
29,8 


CI  Coronae  Borealis 

a  Serpentis 

Antares 

n  Ophiuchi 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 


7,8 

28,5 

58,0 

0,3 

6,7 

43,9 


11,0 
48,5 
44,5 
12,8 
21,4 

43,4 
11,6 
15,0 
20,3 


Sep.  11 


Polaris  S.P 

Arcturus 

(c)  a  Coronae  Borealis 

(rf)  a  Serpentis. 

(e)  Antares 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

Venus  2  L 


1.57,6 
52,4 


44. 


2,1 

1,8 
6,9 


55,7 


29,8 


Sep.  12 


(/)01L 

02L 

a  Coronae  Borealis 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

A.S.C.  2225 

/3  Aquilas 

a*  Capricomi 

f?  Capricorni 

t'  Capricomi 

Uranus 

*  Capricorni 

ft  Aquarii 

a  Pegasi 


15,7 

24,2 

1,2 


13,7 
43,9 

20,7 
29,0 
39,0 


Sep.  13 


0  IL 

02L 

Arcturus 

e  Bootis 

a  Corona-  Borealis 

a  Serpentis 

a  Ophiuchi 

Jupiter  1  I 

Jupiter  2  L 

a*  Capricomi 

Uranus 


42,1 
■■"'9,0 
37,7 
27,3 
49,0 
13,7 
20,0 
37,9 
19,0 

42,3 
.50,1 
51,0 
27,3 
2.3,4 


1,9 

7,8 


19,2 
57,0 
12,7 
51,2 
41,1 
3,1 
27,6 
33,9 
51,4 
32,7 

55,3 
4,0 
5,3 

42,6 

38,5 
6,6 

15,6 


36,6 
6,7 


25,7 
50,3 

20,8 


5,1 
2,9 

25,1 
3,4 
59,8 
26,0 
35,0 

58,2 
24,9 
29,9 
34,0 
13,7 


21,1 
21,9 


24,6 
57,8 


42,5 
54,3 
30,1 


11,9 
26,1 

5,5 
55,0 
16,7 
41,8 
47,6 

4,7 
46,1 

8,7 
17,2 
19,2 
57,4 
53,9 
20,0 
29,1 
36,7 


4,2 
34,6 


20,7 
16,9 

39,7 
19,0 
15,0 
39,9 
48,9 

14,0 
38,4 
45,3 

47,7 


31,7 


35,6 
11,3 
35,6 
41,8 


43,1 
11,9 

47,8 

56,1 

9,9 


48,5 
27,0 
39.6 
1.9,1 

9,0 
30,9 
56,2 

2,0 
18,2 

0,2 

22,6 
31,0 
33.9 
13,1 
9,0 
33,8 
43,0 


55,3 
18,1 
49,1 


35,8 
30,7 

54,0 
34,1 
30,0 
53,0 
3,0 

29,1 

.52,1 

0,0 

1,8 

42,8 


50,9 
44,3 

8,5 
49,0 

"6,9 
16,6 

44,0 

5,8 

14,9 

15,7 


14.38.    6,3 
14.41 


8.22,6 
,38.    4,6 

.27 

,36.20,1 
27  .  30,4 


8.13,4 
50,1 
26,0 
49,0 
57,0 
53,8 


1,1 

16.13,6 

4,4 

40,9 

2,8 

12,0 


15.27.59,2 
15.36.  19,2 
16.  19.30,0 
17.27.29,2 
18.35.  12,1 
18.35 


13.24. 
14.  8. 
15.27. 

36. 

19. 


15,2 
18,6 
56,0 
16,0 
26,9 


25,6 

0,6 
9,8 

24,8 
59,7 


12,6 
39,3 

14,8 
23,2 
40,0 


15 
16 
18 
18 
9.  47-.  53,3 


35  .  23,8 
35 


19 
21  , 


42,0 
53,0 
33,0 
23,1 
45,0 
10,4 
15,9 
31,9 
14,0 

3.5,8 
44,8 
48,1 
28,2 
24,3 
47,2 
56,9 
6.6 


18,0 
56,8 
6,5 
46,2 
36,8 
58,6 
24,7 
29,8 
45,2 
27,9 


15.27. 
18.35. 
18.35, 


19. 


3, 


19-47 
20.  9 
20.11 
20.28 
20.38 
21  .  6 
21  .22 
22.56 


57,9 

2,7 

43,5 

39,1 

1,0 

10,8 


11  . 
II  . 
14, 


23 
25 
8, 


32,0 
3,6 


24,1 
45,8 
17,5 


14.37, 
15.27, 
15.36, 
17-27. 
18.35. 
18.35. 
20.  8, 
20 .  38  , 


28,1 
36,8 
55,1 
29,0 

11,9 
20,0 
0,1 
51,1 
12,4 
38,9 
43,2 
58,9 
41,8 

,3,2 
11,3 
16,8 
58,7 
54,5 
14,5 
24,4 
35,8 

59,5 
31,9 


14  .  37  .  20,57 
14.41  .  16,73 

14.  7.39,68 
14.37.  18,84 
15.27.14,98 
15.35.39,72 
17.26.49,02 

15.27.13,77 
15.35.38,57 
16.  18.45,06 
17-26.47,92 
18., 34.  28,12 
18.34.31,63 


13. 
14. 


15.27 


7,0 
3.5,59 
10,78 


15  .  35  .  35,53 
16.  18.41,92 
18  .34.39,47 
18.34.43,13 
9.47.11,65 


11 
11 


18. 
20. 


15.27. 
18.34. 
18.34. 
19-2. 
19-46. 
20.  8. 
20 .  1 1  . 
20 . 27  . 
20 . 37  . 

21  .  6. 
21 .22. 

22  .  56 . 


11  , 
II  , 
14, 
14, 
15, 
15. 
17. 
18. 
18. 
20. 
20. 


22. 
24. 

7. 
37. 
27. 
35. 
26. 
34. 
.34. 

8. 
37. 


47,58 
56,16 

9,62 
45,00 
48,57 
26,96 
39,56 
18,98 

9,0() 
.30,81 
56,19 

1,77 
18,32 

0,24 

22,52 
30,90 
33,86 
12,97 
8,96 
33,72 
4.3,10 
51,72 
55,03 
18,07 
49,18 


Error  of  Collimation  =  —  2",4. 
Error  of  Level  to  Sep.  8=+0",52. 
Meridian  Error  to  .Sep.  8=+4",75. 


For  the  rest,  =  +  l",02. 
For  the  rest,  =  +  5",0. 


(«)   6',97  (lubtrncted, 
(6)    15",  16  addetl. 
(c)   22',77  •ubtracted. 


E 


13*,53  subtracted. 

e)    22',51   subtracted. 

)  IC.SS  subtracted. 


F.  '.! 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    m.     s. 


Mean 
of  Wires. 


Sep.  13 


Sep.  14 


ft  Aquarii . 

a  Pegasi  . . 

(«)  Mars  1  L. . 

Mars  2  L. . 


(l>) 


Arcturus 

n  Ophiuchi.. . 
Jupiter  1  L.  . . 
Jupiter  2  L.  . . 
[3  Aquilae  . .  . . 
a^  Capricorni. 

Uranus 

ft  Aquarii 

a  Pegasi 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

Venus  2  L. .. . 


Sep.  1.5 


Sep.  16 


W0  1L 

(6)  0  2  L 

(6)  Regulus  . . . 
(c)  Venus  2  L. 


01L 

02L 

Polaris  S.P.. 

(rf)  Arcturus 

e  Bootis 

a  Coronse  Borealis 

Piazzi  206 

A.S.C.  2749 

n  Pegasi 

Mars  1  L. . .  , 

Mars  2  L 

Polaris 


(^') 


Sep.  1" 


Sep.  18 


Sep.  19 


a  Ophiuchi  . . 

(y)  Jupiter  1  L. . . 

Jupiter  2  L. . . 

ft  Aquilae 

a/'  Capricorni . 

ft  Aquarii 

Mars  1  L...., . 
Mars  2  L 


37,0 
18,0 
42,9 


50,6 
31,8 


50,2 


58,6 

4,5 
15,2 


4,1 
45,6 
10,3 


14,9 


18,9 
28,1 
44,0 


57,4 
36,0 
59,5 
36,0 
17,1 
35,9 


50,9 

51,8 

0,1 

14,3 


32,9 
11,0 
49,9 
13,9 
49,9 
30,9 

51,8 
4,6 

5,3 
13,5 
28,0 


24,3 
3,7 

27,5 
3,1 

44,3 
3,1 


18,4 

18,8 
26,8 
41,6 


26,3 
34,1 
35.56,4 
48,7 
24,8 
21,0 
41,3 
2,9 


39,9 

48,1 

44.   1,8 

2,5! 

3.9,9 
36,1 


19,7 


16,4 
29,3 


53,8 

1,9 

51.58,6 
16,9 
55,0 
50,9 
7,4 
29,7 
43,0 
46,6 


58,2 
41,8 


35,1 

44.22,6 

12,0 


is)  Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
Venus  2  L. . 


0  IL. 


54,9 
33,3 
33,6 
11,1 


52,6 


47,6 
10,7 


59,9 

8,3 

47,1 

47,2 


26,5 


.52.17,4 

25,9 
10,8 


21,7 
1,0 
0,6 

37,8 


10,5 
1,7 

24,1 


17,8 
59,2 


25,8 

33,0 
42,0 


2,7 
38,0 
17,2 
42,1 
16,9 
58,8 


19,0 
32,6 

32,4 
40,8 
55,7 
17,4 

7,1 

15,4 

0.  3,2 

31,3 

10,7 

6,4 
21,2 
43,1 
57,1 


2,5 
0.30,8 

39,8 


29,2 
35,4 
14,9 
14,3 


53,5 


21,8 
14,8 
37,3,      51,0 


39,7 
28,7 


31,2 
13,4 
37,8 


44,7 
27,1 


47,3 
56,1 
13,6 


52,3 

1,9 
9,8 


21  .22.  58,1 

22  .  56  .  40,9 
0.  1.  3,7 
0.    0 


51,6 
31,0 

5.5,7 
30,2 
12,5 
30,2 


31,6 
5,1 

45,0 
9,8 

43,9 

26,2 


46,1 

45,7 

54,2 

9,6 

31,5 

20,6 

29,0 

8.11,8 


25,8 
21,3 
34,9 
56,7 
11,0 
14,8 


45,6 
59,9 

59,3 

7,7 
23,1 
45,4 

33,4 

42,3 
16.13,2 


40,8 
36,7 
48,4 
10,2 
24,4 


8.33,6: 

53,61 
40,6' 


29,4 
16.34,8 

7,2 


58,7 


8  .  16,1 
.  27  .  23,8 
,  35  .  42,7 

.35 

.47.  18,8 
.  8.58,8 
.  38  .  23,6 
.  22  .  57,3 
,  56  .  40,3 
.  59  .  57,1 

.59 

.    2.13,9 


1 1  .  30  .  12,8 

U  .32.21,1 

9  .  59  .  37,0 

10.    6.58,9 


33. 
35. 


13  .  24 
14.  7 
14.37 
15.27 
22.36 
22  .  53 
22  .  56 
23.57 
3.57 
1  .24 


47,3 
55,7 
14,4 


17. 
18. 
18, 


48,9 

28,7 

28,0 

5,5 


2,5|19 
42,2 
41,4 


20,7 


27. 

S6 . 

35. 
.47. 
20,  8. 
21 .22. 
23  .  56  . 
23  .  56  . 


51,2' 


42,7 
4,6 


9,1 
56,3 

17,9 


56,1 

51,6 

2,0 

23,6 

,  38,3 

,40,1 

,40,6 

,21,0 
.    9,5 

.  16,0 

.  56,0 

55,0 

31,7 


1 8  .  35  .  20,5 

18.35 

10  .  21  .    9,9 


1 1  .  44  . 


21  .22.  17,65 

22  .  55  .  59,43 
0.  0.23,67 
0  .    0  .  25,57 


14. 
17. 
18. 
18. 
19. 
20. 
20. 
21  . 
22, 
23, 
23, 
10, 


7.33,13 
26  .  42,21 
34  .  58,80 
2,40 
38,03 
17,37 
41,72 
16,76 
58,59 
16,57 
18,70 
32,34 


1 1  .  29  .  32,30 

11  .31  .40,60 

9  .  58  .  55,61 

10.  6.17,57 


11 
11 
13 

14 
14 
15 
22 
22 
22 
23 
23 
1 

17 
18 
18 

19 
20 
21 
23 
23 


33.    6,92 

35.  15,21 

0.    5,6 

7.31,37 

37.  10,44 

.27.    6,29 

.35.21,19 

,  52  .  43,23 

56,96 

,    0,30 

,    2,34 

27,8 


55. 

57. 

57. 

0. 


26, 

35. 

35. 

46, 
.    8, 
,  22 
,55 
.  55 


39,68 
25,67 
29,27 
35,39 
14,74 
14,30 
51,52 
53,57 


18.  34.  36,. 52 
18.34.39,76 
10.20.28,82 

1 1  .  43  .  50,98 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

I 

B.i 
B.I 
BJ 

bJ 

B.i 

I 

B. 
B. 
BJ 
B.I 
BJ 
B.| 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 

B. 


Error  of  Collimation  =  —  2",4. 

Error  of  Level  to  Jupiter  Sep.  18=  +1",02. 

Meridian  Error  =  +5",0. 


For  the  rest,  =  +  1",34. 


(a)    Much  clouded,  sometimes  invisible. 
(6)    Very  cloudy. 

(c)    Clouded,  and  the  wind  very  loud.     20',73  sub- 
tracted from  the  mean. 


(f/)   21',52  added.     The  wind  very  loud, 
(c)    The   first   wire   appears  to  be  too  great  by  1'. 
IS',.59  subtracted  from  the  mean  of  the  last  five, 
(y)  Very  faint.  (g)  Apparently  1"  too  little. 


Transits  Obskrved  in  the  Year  1830. 
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Day  01 

Miiiitli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.      m.      .s. 


Mean 
of  M  ires. 


A.     m.      s. 


Sep.  1.9 


Sep.  20 


(a)02L 

Venus  2  L. 


45,3 


©2L 

Polaris  S. P.. . 
Mercury  1  L. 

rA) ))  1  L. ...... , 

(c)  a  Serpentis . . . 
a  Ophiuchi.. , 

(d)  /3  Aquilae 

a^  Capricorni . 

(o)  Uranus 

/3  Aquarii . .  . . 
Piazzi  206. . . . 
A.S.C.  2749 . . 

a  Pegasi 

Mars  1  L 

Mars  2  L 


29,7 

03,3 

35.52,6 

13,7 

32,8 


55,8 


4^3,9 

7,0 

43.57,2 

27,8 

46,8 

1,2 

9.8 


31,0 
21,1 
31,4 
37,1 

12,3 
43,2 


Sep.  21 


(/)  «  I'egasi 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

a  Andromeda 

Regulus 

Venus  2  L 


11,8 
34,5 


Sep.  22 


02L 

Polaris  S.P 

(g)  Arcturus 

f  Bootis 

a  Corona?  Boreal  is 

a  Serpentis 

D  1  L 


Sep.  23 


Sep.  24 


a  Pegasi 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

o  Andromeda! 
(A)  Venus  2  L 


26,9 
10,0 
52,8 

3,7 
35.51,2 
4.3,8 
20,2 
16,7 
46,0 
21,8 

10,0 
18,6 


(0 


a  Corons  Borealis 

a  Ser]>cntis 

D  II 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

13  Aquila> 

a*  Capricorni 

Uranus 

/i  Aquarii 


25,4 
13,2 

14,7 
44,1 

2,9 
13,1 


49.2 
27,9 
59.2 
28,2 


20,3 
51.59,6 
40,9 
0,7 


44,9 
35,0 
44,9 
50,7 
13,1 

26;o 


58,9 
25,3 


23,2 

19,4 
58,4 
49,5 
58,0 
4,2 
26,4 
39,8 
10,3 


50,3 

42,0 

23,7 

6,8 

17,3 


38,7 
1,4 


58,1 
35,4 
31,5 
^9,5 
35,9 

24,0 


34,1 
40,91 


30,1 
57,6 
17,6 


30,8 
2,7 
41,7 
13,8 
41,7 


57,0 
37,2 
20,2 

30,5 
51.55,6 
12,6 
50,7 
46,5 
13,0 
50,3 

37,7 
45,5 


55,4 
40,3 

44,8 
11,0 
31,9 

42,7 


16,1 
55,2 
27,7 
55,1 


59,1 
11,4 

34,0 


55,1 


13,0 
2.'>,1 

47,9 

8.10,2 

9,1 


26,2 
38,8 


11  .46.39,9 
10  .  25  .  52,3 


28,1 
37,1 
S3,2 
12,1 
4,1 
12,0 
18,0 
39,8 
53,4 


26,0 
53,0 


0. 


17,2 
12,7 
51,1 
34,0 

44,0 
1,4 

26,1 
«,1 
2,0 

26,6 
4,8 

51,8 


1,3 
11,2 
58,8 

0,2 
24,9 
i6,6 


0,8 
2.9,9 

9,7 
42,1 

9,0, 


41,7 
51,0 
46,7 
26,1 
18,3 
25,4 
31,3 
53,2 

7,9 
37,4 


1,3  11 

16.  9,413 

22,8  13 

14 

55,1 

4,8 

0,1 

40,0 

32,4 

39,021 

44,8;22 

6,9,22 

21,6,22 

23 

52,8  23 


7,2 
28,5 


28,0 

5,0 

47,6 

57,4 
8.  9,4 
41,0 
21,0 
17,0 
40,1 
19,1 

6,2 
12,7 


26,4 


15,3 
38,3 
1,4 
11, 


43,5 
23,3 
.56,2 
22,6 


20,9 

44,0 

43,0 

18,9 

1,5 

11,0 

55,4 
36,2 

31,9 
53,5 
33,8 

19,7 


22  .  56  .  34,7 

23  .  51  .  55,8 

23. 51 

23  .  59  ■  58,6 

9  .  59  .  32,5 
10.35.  15,1 


28,1 
41,8 
21,7 

30,2 
15,9 


29,8 
56,9 
36,9 
10,8 
36,0 


,50, 
,24. 
,21  . 
.17. 
.36. 
,27. 
.47. 
.  8. 
,36. 

22, 
.35. 

53. 

56. 

53. 

52. 


14,8 
13,8 
36,6 
56,7 

8,7 
18,3 
13,7 
53,7 
46,7 
52,3 
59,2 
20,2 
35,2 

4,0 


11  . 
13. 
14. 

14. 
15. 
15. 
15. 

22. 
23, 
23. 
23, 
10, 

15. 
15. 
17. 
18. 
18  , 
19. 
20. 
20, 
21  . 


57. 
24. 
8. 
37. 
27. 
36. 
54. 


24,5 
12,2 

9,8 
51,3 
47,1 

7,2 
47,6 


56.. 33,1 
49  .  39,5 

49 

59.. 57,1 
44 .  34,9 


27. 
35. 
37. 
37. 
37. 
47. 
8, 
37. 


45,4 

30,4 
40,9 

10,7 
50,6 
24,9 


22  .  49,5 


11  .45.59,17 
10.25  .  11,22 


11  , 
13. 
13. 
14. 
15. 
17. 
19, 
20, 
20, 
21  , 
22, 
22, 
22, 
23. 
23. 


49. 

0. 
20. 
17 
35. 
26. 
46. 

8, 
36. 
22. 
35. 
52. 
55. 
52. 
52. 


34,09 

3,8 
55,14 
14,74 
28,03 
37,14 
33,l\ 
12,31 
3,87 
11,85 
17,90 
39,92 
53,74 
23,72 
25,90 


22  .  55  .  53,08 
23.  51  .  15,05 
23.51  .  17,16 

23  .  59  .  12,60 
9  .  58  .  51,20 

10.34.34,00 


.56 
0. 

7. 
37. 
27. 


15.35 
15.54 


44,06 
2,0 

26,69 
5,85 
1,81 

26,56 
4,76 


22  .  55  .  51,78 

23  .  48  .  59,07 
23.49.  1,17 
23.59.11,17 
10.43.54,05 


15.27. 
15.35, 
17.36. 
18.. 36, 
1 8  .  37  . 
19-46, 
20.  8, 
20 . 36 , 
21  .  22  , 


0,10 
24,73 
46,67 
57,10 

0,47 
29,86 

9,33 
42,10 

8,87 


B.I 

bJ 

B.' 
B.! 
B.| 

B.i 
B.I 
B.' 
B.I 
B.I 
B.i 
B.I 
B.i 
B.I 
B.! 


B.' 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation =  —  2", 4. 

Error  of  Level =  +  1",34. 

Meridian  Error =  +  5",0. 


(fl)  l.y.Sa  subtracted. 

(6)  10*, 49  added. 

icj  20',37  subtractetl. 

(d)  13',51   subtracted. 

(e)  Apparently   l"  ton  little. 


(/)  Blazing. 

(g)    The  4th  wire  appears  to  be  erroneous,  but  I  have 

not  altered  it. 
(h)   2',73  subtracted  from  the  mean. 
(i)     1.3',55  added. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

the 
Moiitli. 


Sep.  24 


Sep.  25 


Sep.  2G 


Name  of  Star 
or  Planet. 


a  Pegasi 

Mars  1  L 

Mars  2  I 

u  Androniedae  . 


a  CoronsB  Borealis 

D  1  L 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

u^  Capricorni .... 
Uranus 


0  IL 

021 

(ff)  Antares 

a  Ophiuchi. 
Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
d  Sagittarii. . 


Sep.  27 


p'  Sagittarii 

A.S.C.  1294 

D  IL 

Uranus 

/3  Aquarii 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

(6)  *  N.P.D.  93".41' 
Vesta 


a  Ophiuchi . 
Jupiter  1  L. 
Jupiter  2  L. 
d  Sagittarii. 


Sep.  29 


Sep.  30 


p'  Sagittarii 

:^<  N.P.D.  108».42 

ft  Aquilaj 

a^  Capricorni 

ft^  Capricorni 

J  1  L 

A.S.C.  2437 


6  Bootis. 
Vesta. . . 


(0 


Polaris  S.P 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

a  Andromedae . 

Polaris 

Vesta 


9,3 
11,6 


24,7 

14,0 

52,8 
28,6 


11. 


27,1 
54,1 

15,6 
24,1 
45,0 
50,8 
46,8 


29,0 
36,9 
59,9 
10,1 
49,4 
27,0 
1,6 


17,4 
6,0 

50,5 
4,1 


28,0 
36,0 
34,0 
47,0 
25,7 
15,9 
35,7 
46,9 

14,8 
39,0 

35.4S,6 
57,4 


20,0 

36.  8,6 

45,8 


23,0 


27,1 
40,1 

29,1 
7,0 


III.  IV 


m.    s.      m 


47,1 
41,0 

8,7 

29,0 

37,8 

0,1 

5,3 


4,4 
43,3 
51,0 
14,0 
24,8 

3,9 
40,3 


17,1 
31,0 
19,4 

4,2 


22,1 
42,3 
50,1 
48,0 

0,6 
39,8 
29,3 
50,2 

1,0 

29,5 

52,7 

43.50,4 


13,2 
35,1 
43.53,8 
59,0 


36,8 

38,7 


55,0 

44,1 
21,6 
57,8 


54,9 
22,8 

42,8 
51,0 
14,9 
19,0 
15,8 


57,2 
4,9 
27,9 
38,8 
18,1 
54,0 
28,8 


44,8 
32,9 

18,0 
32,9 


56,1 
4,1 
2 

14,1 
53,1 
43,0 
4,8 
14,9 

44,3 
6,1 


24,8 


50,3 

i2.  8,4 

12,3 


50,5 


54,4 
10,5 

59,6 
36,8 


VI. 


16,8 

8,8 

37,2 

56,1 

4,4 

29,7 

32,8 


34,0 
11,9 
19,4 

42,7 

53,7 

32,5 

7,8 


44,0 
58,4 
46,6 

32,0 


51,0 
11,0 
18,7 
16,6 
27,9 
7,0 
57,1 
19,1 
29,0 

0,1 

19,9 

59.55,8 


40,3 

5,9 

0.20,2 

25,9 


5,1 

5,9 


25,6 

14,7 
50,9 
27,9 


22,6 
51,6 

9,7 
18,0 


VII.   Wire. 


46,6 
45,3 


26,1 
33,5 
56,5 
8,5 
46,7 
21,1 
55,6 


2,0 
0,1 

45,8 
2,6 


25,2 
32,8 
30,9 
41,2 
20,9 
11,3 
33,8 
43,1 

15,3 
33,1 

8.  5,6 
52,0 


21,1 

8.23,8 

39,3 


18,8 


21,6 
41,0 

29,5 
5,7 


45,6 

36,2 

5,7 


22  .  56  .  32,1 

23  .  48  .  33,0 

23.48 

23  .  59  .  56,2 

15  .  27  .  44,9 
18  .31.20,8 
18.37.57,1 

18.37 

20  .    8  .  50,0 


22,9 
31,5 


Mean 
of  Wires. 


0,4 


12. 

12. 

16. 

17. 

...118. 

3,3  18  . 

40,019. 

47,419. 

10,9  19  • 

23.2  19  . 
1,120. 

34.3  21  . 
23. 
23. 

1  . 
1  . 


11,1 

15,5 
13,0 

59,5 


20,4 
39,3 
46,9 
44,7 
54,5 
35,1 
25,0 
47,9 
57,1 

30,4 
46,2 


37. 

20,0 

9. 

36,4 

11 . 

45,1 

18 

.... 

27 

14,0 

38 

14,5 

38 

7 

54,5 

12 

1,9 

18 

25,0 

26 

37,6 

37 

15,0 

22 

48,0 

46 

.22,6 

46 

23 

.29,0 

25 

•26,9 

22  .  55  .  50,80 

23  .  47  .  52,30 
23  .  47  .  54,37 
23  .  59  .  10,44 

15.26.59,42 
18.30.36,52 
18.  37.  12,85 
18.37.  16,50 
20.  8.  8,66 
20.36.37,16 


17.27. 
18.38. 
18.38, 
19-7. 
19-12. 
19-17. 
19-47. 
20.  8  , 
20 . 1 1  , 
20 . 23 , 
20  .  31 


13,1 
31,9 

53,8 
1,0 

59,1 
,  8,1 
.48,3 

39,1 
.  2,8 
.11,1 


12. 

12. 

16. 

17. 

18. 

18. 

19- 

19- 

19- 

19 

20 

21  . 

23. 

23. 

1  . 

1  . 

17. 
18. 
18. 
19. 
19. 
19- 
19- 
20. 
20. 
20. 
20. 


56,07 
4,56 
29,92 
32,70 
30,60 
37  -  33,90 
7.11,71 
19,29 
42,41 
53,81 
32,38 
7,50 
45.42,15 
45  .  44,07 
22  .  58,30 
24  .  46,42 


.  11 

•17 
.25 
.36 
.22 


7,9 

36,2 

16.24,8 

52,8 


14.37.45,3 
1  .  23  .  0,1 

13.24.  9,2 
23.42.  18,9 

23  .  42 

23.59.51,3 


26.31,87 
37  .  47,87 
51,17 
10,81 
18,52 
16,49 
27,63 
7,13 
57,24 
1.9,19 


30  .  29,02 


14  .  36  .  59,95 
1  .  22  .  19,59 

12.59.58,3 
23  .  41  .  38,27 
23  .  41  .  40,47 
23.59.  5,70 


1 I    1  .    0.  14,2 

1  .22.    6,4 1    1.21  .2,5,93 


B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B, 
B 
B 

B.I 
B.i 
B.l 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B, 
B, 

B, 
B. 
B 
B 
B 


Error  of  CoUimation  =  ~  2",4. 
Error  of  Level  to  Sep.  25  =  -+-l",34. 
Meridian  Error  to  Sep.  27  =  +5",0. 


For  the  rest,  =  +0",88. 

On  Sep.  29  and  30,  =  +2",6. 


(«)   22',49  added. 

(6)    Apparently  all  the  wires  of  this  star  after  the 
4th,   and   all   the  wires   of  the  next,   are  too 


small  by   10*:  and  the  second  is  undoubtedly 
Vesta, 
(c)    1"".36»,75  added. 


Transits  Observed  in  the  Year.  1830. 
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Day  of 

tlie 

MODtll. 


Oct.  i 


Oct.  5 


Oct.  6 


Oct.  7 


Oct.  8 


Oct.  9 


Oct  10 


Oct.  12 


Name  of  Star 
or  Planet. 


0  IL 

0  2L 

(a)  Polaris  S.P 

Arcturus 

e  Bootis 

a  Corona;  Borealis 

a  Serpentis 

Antares 

II  Ophiuclii 

a^  Capricorni 

/i*  Capricorni 

A.S.C.  2437 

Uranus 

fS  Aquarii 

.Mars  1  L 

Mars  2  L 

Polaris 

Vesta 

Regulus 

Venus  2  L 


(i)  a  Corona*  Borealis 

(6)  Antares 

(b)  a*  Capricorni 

(6)  Mars  1  L 


a  Pegasi 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

a  Andromedte  . 


0  IL. 

©2L. 

0  1L. 
0  2L. 


(c) 


Uranus 

/3  Aquarii. . 
a  Pegasi . .  . . 
Mars  1  L. . . 
Mars  2  L. . . 

Polaris 

Vesta 

ft  Leonis. . . 
Venus  2  L. . 
Polaris  S.P. 


0  IL. 
©  2L. 


Regulus. 


5,0 
14,1 


33,4 
10,1 
6,1 
35,9 
38,0 
44,2 

9,2 
40,8 
16, 
19,9 
23,6 


36. 


6,4 

3,8 
59,2 
56,2 

5,6 


8,9 
36,1 

59,2 
50,9 


14,9 

58,7 
8,1 

37,7 
46,8 

2,5 
1.5,4 
.06,1 
48,9 


36.  3,6 
17,7 
58,1 
46,4 

35.35,6 

55,7 
5,9 

52,5 


II. 


18,8 
27,4 


48,0 
25,2 
21,0 
49,4 
52,7 
58,0 
33,0 
23,1 
54,9 
30,8 
33,2 


39,4 

44.12,6 

16,9 

13,4 

9,7 

20,7 
52,3 
32,2 
49,8 

13,0 


6,7 
.30,1 

12,7 
21,3 

51,1 
0,5 

15,7 
29,0 
10,1 


4,8 

44.  5,4 

31,0 

12,0 

0,8 

43.38,4 

9,4 
19,1 

6,2 


III. 


51 


31,9 
40,8 
•49,2 

2,1 
40,3 
36,1 

2,7 

7,9 
11,7 
46,9 
37,0 

8,7 
45,1 
46,6 
50,7 


52, 


9,8 
30,6 
26,7 
22,9 

35,3 
7,1 

46,1 
3,2 

26,8 
17,9 


45,0 

25,9 
35,0 


14,1 

30^ 

42,2 
23,8 
16,0 


52.  6,8 
43,9 
25,9 
13,8 

51.40,8 

22,8 
32,8 

19.9 


IV. 


V. 


45,3 

54,2 

.59.52,8 

16,9 

55,8 

51,7 

16,5 

22,9 

25,7 

1,0 

51,1 

23,1 

59,0 

0,7 


6,3 

0.20,2 

44,1 

40,8 

36,7 

51,0 

22,1 

0,3 

17,0 

41,0 


33,2 
0,8 

3.9,2 

48,7 

17,9 
27,5 

45,1 
56,0 
38,2 


31,8 
0.14,4 
58,1 
40,1 
26,7 


36,5 
46,7 

33,8 


58,5 
8,1 


30,9 
10,9 

6,9 
30,1 
37,7 
39,1 
14,9 

5,1 
36,8 
13,9 
1.3,9 
17,8 


8.24,6 
57,9 
54,3 
50,3 

6,2 
37,2 
14,0 
30,9 

54,9 
44,7 


16,0 

53,0 
2,7 

31,4 
41,0 

59,5 

9,5 

51,9 

43,5 


8.20,6 
11,7 
54,0 
3.9,7 

7.35,6 

50,2 
0,2 

47,6 


VI. 


12,1 
21,7 
16.  2,6 
45,0 
26,1 
21,9 
43,6 
52,5 
53,0 
28,3 
19,0 
50,9 
28,1 
27,2 


33,9 


11,1 
8,4 
3,9 

21,0 
52,0 
27,8 
43,6 

8,8 


0,8 
31,0 

6,8 
16,1 

44,6 
54,6 

13,7 

23,1 

5,8 


58,9 
16.22,8 

25,1 
8,0 

53,8 
15.51,2 

3,9 
13,7 

1,3 


VII.  M  ire. 


12, 
12. 
13. 
14. 
14. 
15. 
15. 
16. 
17. 
20. 
20. 
20. 
20. 
21  . 
23, 
23, 

1  . 

1  . 

9 
11  , 


38  .  25,9 
40.35,1 
24.    6,2 

7  .  59,8 
37  .  41,2 
27 .  36,7 
33  .  57,1 
19.  7,9 
27.    7,0 

8  .  42,0 
11  .33,1 

5,0 
42,0 
41,0 
45,1 


31,6 

24,8 
59  ■  22,0 
35.  17,4 


15  .  27  .  36,3 
16.19.  7,1 
20.  8.41,7 
23  .  37  .  57,1 

22  .  56  .  22,6 
23.37-  11,9 
23.37 

23  .  59 .  46,4 

12.49.20,1 
12  .  51  .  29,7 

12  .  52  .  58,1 
12.55.    8,0 


.36. 

.22, 
,  56 . 
.35. 
.34. 

24. 
.  13. 

40. 

58. 
.23. 


27,9 

36,8 

19,1 

9,7 

26,2 
38,7 
21,8 
7,0 
57,8 


13.    0.  17,3 
13.    2.27,1 

9  ■59-  15,0 


Mean 
of  Wires. 


h.     m. 


12. 
12  . 
12. 
14. 
14. 
15. 
15. 
16. 
17. 
20. 
20. 
20. 
20. 
21  , 
23. 
23. 

1  . 

1  . 

9. 
11  . 


37  .  45,36 
39  .  54,49 
59  .  55,0 
7  •  16,59 
36 .  55,66 
26  .51,48 
16,47 
22,80 
25,53 
0,78 
10.51,08 
30 .  22,88 
35  .  59,38 
22.  0,35 
4,30 
6,53 
18,5 
44,30 
40,68 
36,73 


15.26.50,87 
16.  18.22,14 
20.  8.  0,14 
23  .  37  .  16,82 

22  .  55  .  40,90 
23.36.31,35 
23.36.  33,57 
23.59.    0,60 

12  .  48  .  39,49 
12.50.48,80 

12.52.  17,88 
12.54.27,50 


20. 
21  . 
22. 
23. 
23. 

1  . 

1  . 
11  . 
11  . 
12. 


35  .  45,04 
21  .  56,00 
55  .  37,86 
34 .  29,.52 
34.31,84 

0.  14,3 
,12.58,03 
39  •  39,98 
57  .  26,59 
59  ■  43,2 


12.59.  36,54 
13.     I  .  4(),5() 

9  .  58  .  33,76 


B.' 
B.i 
BJ 
B. 

B.' 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B-l 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.I 
B. 
B.' 
B. 
B.! 

B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 

B. 
B. 

B. 
B. 
B.: 
B.I 
B.! 
B.I 
BJ 

B.; 

B.I 
B. 

I 
B. 
B. 


Error  of  Collimation  =  -  2", 4. 
Error  of  Level  to  Oct.  7  =  +l",43. 
Meridian  Error  to  Oct.  7=+6",0. 


On  Oct.  8,  9,   10,  ami   12,  =+0",98. 
For  the  rest,  =  +7",9- 


(a)  8».2',72  subtracted. 

(b)  Clouded  and  indistinct. 


(c)    The  5th  wire  ought  perliaps  to  be  5'  greater 
(Note  attached  to  the  original). 
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Tkansits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

tlie 
INloiith. 


Name  of  Star 
or  I'lanct. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


Vll.  M^ire. 


A.      Hi.         s. 


Mean 
of  Wires. 


h. 


Oct.  13 


Oct.  li- 


on  

©2L.  ..... 

«  Ophiuchi. 


Oct.  15 


(«)  Arcturus 

c  Bootis 

a  Ophiuchi 

Jupiter  ]  L 

Jupiter  2  L 

(6)  /3  AquiliB 

a^  Capricorni . .  . . 

Uranus 

A.S.C.  2457 

/3  Aquarii 

Juno 

f.  Ursa-  Maj.  S.P. 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

Piazzi  210  S.P.  .. 

Polaris 

(c)  /•  Geminorum. . . . 

(c)  Procyon 

(c)  Pollux 

Venus  2  L 

Polaris  S.P 


57,7 

8,0 

36,2 

24,8 

1,1 

35,1 
53,1 


10,0 

52,1 
13,(j 
10,8 
53,1 
53,3 
21,7 


Oct.  U) 


©IL 

©2L 

Arcturus 

£  Bootis 

a  Serpentis 

Antares 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

/3  Aquila; 

//^  Capricorni .... 

A.S.C.  2457 

/3  Aquarii 

Juno 

a  UrsjB  Maj.  S.P. 

id)  Mars  1  L 

Mars  2  L 

Piazzi  210  S.P.  .. 

Polaris 

Vesta 

Polaris  S.P 


35 


35 


11,9 
21,1 
49,9 

39,0 
16,0 
49,0 


11,1 


24,0 
7,0 

27,3 

24,0 
7,0 

23,6 


41,2 
41,8 
26,3 
57,8 
22,7 
34,7 
.40,2 

20,2 
31,6 
24,0 
0,4 
26,0 
28,1 
23,7 


24,8 

34,8 

3,6 

53,1 
31,2 

2,9 
22,6 


38,0 
48,7 
17,7 

7,9 
46,4 
16,3 


37,8 
21,0 
41,9 
37,3 
20,2 
52,7 
48,9 


51 


37,1 

8,1 

43.53,4 

40,2 

10,9 

37,7 

47,9 
43.42,651 

34,7 
45,1 
38,1 
15,6 
39,4 
43,0 


(0 


©2L 

«  Cororiffi  Borealis 
a  Serpentis 


31,0 
9,7 

13,1 

10,1 
6,8 

52,9 


41,2 
35.45,4 

30,9 
35.38,8 


55,8 


41,1 
44,4 
23,4 
27,0 
23,9 
20,7 
22,2 


35,7 
.51,4 
54,0 
24,3 
53,1 

1,6 
.41,8 

48,2 
58,8 
52,3 
30,7 
53,0 
58,1 
52,9 


39,9 
12,1 
51,3 
35,3 
5.5,8 
51,0 
34,0 
21,9 


17,3 
8,1 
43.49,2 

45,0 
43.4.3,2 

28,2 
11,0 
39,2 


58,0 
37,0 
41,1 
36,9 
34,1 
51,4 
27,9 


35,3 
51.54,4 
58,9 


4,7 

3,2 

0.  2,2 

8,3 

37,6 

8,3 

14,9 

59-52,6 

1,8 
12,2 

6,9 
45,7 

6,7 
13,0 


10,6 
11,6 
51,1 
55,7 
50,4 
48,0 
20,9 


44,1 

3,1 

i>9-5i),6 

12,8 


42,0 
26,1 
52,5 


55,6 

41,0 

6,1 


52,1 

2,3 

31,1 

22,2 

2,0 

30,4 

51,9 


25,7 
5,4 
50,0 
10,2 
4,9 
47,9 
51,8 
16,1 


30,6 


5,7 
16,0 
45,0 

36,0 
16,9 
44,1 


9,5 
39  A 
19,2 

4,0 
24,3 
18,3 

2,0 
20,9 


22,0 
50,9 
24,0 
28,6 
7.56,2 

15,7 
26,0 
21,1 
1,3 
20,2 
28,2 
21,9 


25,3 
5,0 

10,1 
4,2 
2,2 

50,1 

55,6 


31,3 
57,2 

16.  7,8 

36,4 

5,0 

39,1 

41,9 

15.59,6 

28,9 
39,7 
35,3 
16,2 
33,9 
42,9 


39,8 
38,7 
1 
23,8 

17,9 
15,8 
19,2 


29,9 

26,2 
7.53,8 

9,9 

56,2 

19,9 


11,7 
57,0 
l6.  8,8 
39,6 

16.   7,2 


13, 
13. 

17- 

14. 
14. 
17. 
18. 
18. 

19- 

20. 
20. 
20. 

1  . 
21. 
22. 
23. 
23. 
23. 

I  . 

7- 

7. 

7. 
12. 
13. 

13. 

13. 

14, 

14 

15. 

16 

18 

18 

19 
20 
20 
21 
21 
22 
23 
23 
23 
1 
1 
13 


11.19,9 
13  .  29,4 
26 .  58,9 


7 
37 
26 
45 
45 
46 

8 
36 
39 
22 
45 
53 
32 
32 
52 
24 
23 
30 


50,6 
32,2 
57,9 
20,9 


52,6 
33,0 
18,0 
38,7 
31,9 
15,8 
50,2 
42,9 

24,5 
12,2 
50,2 
18,1 

34  .  54,4 
20  .  55,7 
24.    5,2 

18.42,2 

20  .  53,3 

7  .  50,0 

37.31,8 

35  .  47,2 
18.57,8 


24,2 
11,6 
33,2 


45. 

45. 

46. 
8. 

39- 

22. 

45, 

53. 

32. 

32, 

52, 
,24, 
-    7 


51,4 

52,2 
32,3 
38,1 
31,2 
29,3 
48,7 
22,8 


23,9 
13,2 
53,1 


13.  10.38,59 
13  .  12  .  48,62 
17.26.17,49 


13.24.37,5 
15.27.26,4 


14. 
14. 

17. 

18. 

18. 

19- 

20. 

20. 

20. 

21  . 

21  . 

22. 

23. 

23. 

23. 
0. 
7- 
7- 
7- 

12, 

12 


7,66 

46,55 

16,53 

37,12 

40,16 

12,07 

51,53 

35,34^ 

55,97 

21  .51,17 

44 .  34,29 

22,06 

2,40 

4,3 

2,93 

59,5 

8,20 

.  29 .  37,80 

.34.    8,47 

.20.  15,04 

.59.51,2 


/  • 
36. 
26. 
44. 
44. 
46. 

7 . 
35. 
38, 


52. 
32. 
32  . 
51  . 
59. 
23. 


13.  18. 
13.20. 

14.  7. 
14.36. 
15.35. 
16.18. 

18  .  45  . 
18.45. 

19  .  46 . 
20.    7. 

20  .  38  . 
21 .21. 
21 .44. 
22  .  52  . 
23.31 
23.31 
23.51 

0.59 

1.    7 

12.59 


1,67 

12,38 
6,82 

45,96 
.  6,63 
.  13,01 
.  7,47 
.  10,50 
.11,60 
.  51,04 
.  55,56 
.  50,65 
.  48,13 
.  20,77 
•41,77 
.  44,37 
.  2,64  B, 
.  59,2  B, 
.  12,35  B, 
.  52,1     B, 


13.23.55,98 
15.26.41,15 


15.  35.  46,7  1 15.  35.    6,18 


Error  of  Collimation  on  Oct.  13=-2",4.     On  Oct.  14,  15,  and  l6,  =  +2",0. 
Error  of  Level  on  Oct.  13  =  +0",98.     For  the  rest,  =:+0",82. 
Meridian  Error  on  Oct.  13  =  +7",9.       For  the  rest,  = -i-7",0. 


(«)    Transit  Revehsed,  Illuminated  end  West. 
(A)    20',31   subtracted. 


(c)    Very  unsatisfactory  :  sometimes  no  definite  point 
at  all. 


(f/)    13',66  subtracted. 


(f)  4'".1',35  added. 
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Day  of 
the 

Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


A.     ?n.      s. 


Mean 
of  Wires. 


Oct  17 


Oct.  18 


Venus  2  L. . 
(a)  Polaris  S.P. 


(A) 


0  IL.... 
02L.... 
Arcturus . 
/3  Aquilae 
a  Pegasi  . 
Polaris.. . 


Oct.  19 


Oct  20 


Venus  2  L. . 
Polaris  S.P. 


ic) 


Oct  21 


Oct  22 


(rf) 


(0 


Oct  23 


©iL 

0  2L 

Arcturus 

c  Bootis 

a  Serpentis . . . 
D  IL....... .. 

a  Ophiuchi.. . 
Jupiter  1  L. . . 
Jupiter  2  L.. . 
/3  Aquilae  . .  . . 

a*  Capricorni. 

Uranus 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

Polaris ....... 

Vesta 

Regulus 

/3  Leonis 

Venus  2  L. . . . 
Polaris  S.P... 


0  IL 

02L 

Arcturus 

e  Bootis 

a  Serpentis . . . 
a'  Capricorni . 

^fars  1  L 

Mars  2  L 


01  L 

02L 

Arcturus. ... 
Mercury  2  L. 
Venus  2  L. . . 
Polaris  S.P... 


Ophiuchi . 


17,2 


30,5 


31,0 
42,0 
21,8 
28,8 
48,8 
35.43,8 

26,7 
35.37,8 

0,7 
12,5 
20,1 
56,3 
22,3 
50,9 
30,7 

4,9 


44,7 
55,9 
36,0 
42,1 
2,7 
43.48^8 

40,1 


4:3,9 
51.40,8 

58,1 
9,4 
50,2 
55,8 
16,2 


14,5 
26,1 
34,6 
11,9 
35,9 
5,3 
44,1 


6,0 
49,7 


22,6 
40,6 
19,7 
3,8 
17,2 


53,7 
51.42,2 

28,2 
39,9 
49,0 
26,9 
49,4 
19,5 
58,0 
34,0 


54,1 
33,1 
18,0 


35.38,8 

53,7 

46,2 

49,6 

2,0 

35.37,6 

46,8 
58,4 
19,9 
55,9 
21,6 
6,0 
1,4 


43.42,6 

7,5 

0,1 

3,7 

15,7 

43.42,2 

0,9 
12,1 
34,1 
11,1 
35,2 
19,9 


51 


51 


33,4 
45,1 

18.9 

44,3 

13,6 

35.37,2 

28,1 


16,2 

46,9 
58,8 
33,1 
57,5 
27,0 
43.40,2 

42,0 


32,3 
.46,8 
20,9 
14,0 
17,6 
28,9 
.40,2 

14,4 
25,7 
48,2 
26,0 
48,4 
33,7 
28,2 


57,3 
59.50,8 

12,6 

23,0 

4,7 

9,2 

30,0 


7,1 
59.53,2 

41,9 
53,4 

3,9 
42,1 

3,0 
33,9 
11,9 


51,7 

7,7 

47,0 

31,9 

44,7 


0,9 
12,9 
47,0 
11,6 
40,4 
51.40,8 

55,9 


59. 


59 


50,8 
34,3 
27,8 
31,7 
42,5 
51,8 

27,9 
39,2 

2,8 
41,4 

2,0 
47,4 


43,2 

14,7 
26,3 
2,0 
24,9 
53,9 
59.48,8 

9,8 


11,1 

7.54,2 

25,9 
37,0 
19,1 
22,9 
44,1 
8.  4,8 

20,8 
7.59,0 

55,7 
7,5 
17,8 
57,8 
16,7 
48,7 
25,8 
3,6 


24,5 
15.58,4 

39,8 
50,6 
33,6 
36,3 
58,0 


34,2 
15.59,8 

9,4 
21,1 
32,1 
12,6 
30,2 

3,4 
39,4 


12  .  34  .  37,9 
13.24.    3,2 

12  .  29  .  53,3 
13.32.  4,3 
14.  7.47,5 
19.46.49,1 
22.56.11,9 
1 

12  .  43  .  47,9 
13.24.    4,4 


21,3 

1,2 

46,7 


21,1 

34,7 


13, 
13. 
14. 
14. 
15. 
16, 
17. 
18, 
18, 
19. 


59,3 
8.  2,6 
48,0 
41,7 
4.5,5 
56,0 
7.57,2 

41,9 
53,9 
17,1 
56,9 
15,9 
1,3 
55,4 


14,9,20 

1,120 

10,923 

.  ...  23 


36 
31 
31 
24 
3 
59 
59,3,1 1  .  40 
48 
24 


37 
39 

7 
37 
35 
27 
26 
48 

48 

46.48,1 

8  .  28,9 
15,0 


.23,0 
.34,7 
.46,0 
•  28,7 
.45,8 
.17,6 
.53,2 
.32,6 


16.  3,2 

1,4 

55,1 


9,8  12 
16.   1,8|13 


55,4 
7,4 
30,9 
12,1 
29,4 
15,2 


28,3 
40,4 
16,3 
38,4 
7,6 


10,3 

41,9 
53,9 


23,8 


51,6 

21,0 

15.58,2 

37,8 


27,0 
6,6 

14,9 
9,0 

13,2 

23,2 
9,2 

9,2 


13.41 
13.43.21,1 
14.  7.45,7 
14.37.27,0 
15.35.42,8 
20  .  8  .  28,9 
23  .  31  .  22,6 
23.31 


13  .  44  .  55,7 
13.47.    7,5 

14.    7 

12.49.  5,8 
12.57.34,4 
13.24.    4,6 

17.26.50,9 


12  .  33  , 
12.59, 


57,49 
49,8 


12  .  29  .  12,20 
13.31  .23,17 
14.  7.  4,70 
19.46.  9,17 
22  .  55  .  30,24 
0  .  59  .  54,8 


12, 
12, 

13, 

13, 

14, 

14, 

15. 

16, 

17, 

18. 

18. 

19 

20, 

20. 

23. 

23. 

0. 

1  . 

9. 
11  . 
12. 
12. 


43. 
59. 


7,22 
51,3 


36 
38 
7 
36 
35 
26 
26 


41,91 
53,60 
3,36 
42,33 
3,04 
34,18 
11,87 
47  .  48,77 
47.51,80 
7,68 
47,26 
32,31 
44,27 
45,98 
.53,1 
34,39 
27,70 
39.31,51 
47  .  42,58 
59.51,4 


46. 

7. 
35. 
30. 
30. 
59. 

2. 
58. 


13  .  40  .  28,07 
13  .  42  .  39,69 
14.  7-  2,67 
14.. 36.  41,48 
15.35.  2,18 
20.  7.47,49 
23.30.41,90 
23  .  30  .  43,23 

13  .44.  14,54 
13.46.26,4^ 
14.  7.  1,77 
12  .  48  .  24,87 
12  .56.53,9;) 
12.59.49,8 

17.26.  9,68 


Error  of  CoUimation  =-4-2",0. 
Error  of  Level  to  Oct  21=+0",82. 
Meridian  Error  to  Oct  18=+6",0. 


On  Oct  22  and  23,  =  +  0",52. 
On  Oct  19,  20,  and  21,  =  +4",9. 


For  the  rest,  =  +5",7. 


(a)   S^.S'.Cg  subtracted. 
(6)    10».42',S0  added. 


(c)    I3',53  subtracted  from  the  mean.     Apparently 

a  bad  transit, 
(rf)    Too  great  by  ]'.  (<•)  14*,31  added 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

the 
Month. 


N  anic  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


m.    s.       m.    s. 


VII.  Wire. 


A.    m.      s. 


Mean 
of  Wires. 


Oct.  23 


Jupiter  1  L. . . 

Jupiter  2  L. . . 
(a)  a^  Capricomi . 
(6)  Uranus 

o  Aquarii 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

A.S.C.2868.. 

a  Cassiopeiae. 

Polaris 


48,5 


3,2 
50,5 
31,0 

5,2 


Oct.  24 

.1 

.) 

Oct.  25 

"  I 
A 

■  Oct.  26 


Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L. 
(c)  Mars  1  L. . . 
(c)  Mars  2  L. . . 


48,8 

54,0 

35.40,0 

,     24,6 


19,9 
16,1 
18,0 
43.43,5 


11,3 


/3  Leonis  . . . 
Polaris  S.P. 
Venus  2  L. . 


46,0 
35.31,8 


Jupiter  1  L. . . 

Jupiter  2  L. . . 

fS  Aquilae 

a^  Capricorni. 

Uranus 

/3  Aquarii. . . . 

])  IL 

37  Aquarii . . . 
{d)  42  Aquarii . . . 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

A.S.C.2868.., 

a  Cassiopeiae . , 

Vesta , 

(e)  Polaris 


38,3 


Oct.  28 


Oct.  29 


(  /")  /3  Leonis . . . . , 
(g)  Polaris  S.P.  . 
(A)  Mercury  2  L. 

Venus  2  L.  . . 

Arcturus. . . . 


(0  O  1  L. 


22,9 
1,8 

53,7 
2,0 

46,3 

52,5 
6,3 

33,5 


6,8 

17,2 

4,6 

44,3 


18,2 


30,9 
18,9 
57,9 
32,0 


35,7 
44,8 
33,3 
11,2 


42,3  . 


43,0 
41,5 
51.48,0 

53,7 


47,1 

10,3 

5,4 


26,7 


37,8 


59,9       13,8 
43.33,2  51.33,4 
30,9 


53,9 

27,6 

59.44,2 
44,7 


7,5 


55,7 

36,3 

15,3 

8,2 

15,4 

0,5 

6,3 

20,0 


47,2 

52,2 

43,9 

35.36,4 


48,6 
14,1 
16,0 

57,4 
43.44,0 


35.27,6 

33,5 

0,8 

14,6 

18,4 


43.29,4 
47,4 
13,9 

29,1 

32,5 


49,9 
28,9 
22,0 
29,0 
14,6 
19,9 
34,0 
0,5 


51 


41,2 
40,1 
10,9 

.47,4 


12,8 

51.31,6 

1,5 

27,5 

43,3 

46,4 


11,9 


47,3 


58,8 
47,8 
25,0 
59,4 


5,1 
12,4 


38,3 


37,8 

29,6 

8.  5,3 

23,3 


14,2 

4,7 

53,1 

16.  5,0 


18. 

18. 

20. 

20. 

21  . 

23. 

23. 

23. 
0, 
1  , 


50 
50 
8 
35 
56 
31 
31 
53 
31 
24 


16,6 

26,3 

.51,7 
,26,3 


31,7 

16,9 

7,8 


5,5 


40,8 


20,8 


18  .  50  .  52,3 

18 .50 

23  .  31  .  32,0 
23.31 


41,8       55,5 

7.50,615.51,8 

58,5 


25,8 
3,2 
42,8 
36,5 
42,7 
28,3 
33,3 
47,7 


37,0 


15,9 

8,9 
3,9 
24,3 
59.50,8 

26,7 
59.40,8 
14,9 
40,9 
57,8 

59,9 


16,9 
56,8 
50,2 
56,1 
42,8 
47,9 
1,6 
27,4 


54,6 
30,6 
10,6 


11  .40.  10,0 
13.23.56,2 
13.11.25,6 


18. 
18. 

19. 
20. 


5,020 

9,821 

57,021 

1,422 


6,2 


18. 

18. 

20. 

20. 

21  . 

23, 

23, 

23, 
0, 
0 


49 
49 

7 
35 
56 


32,65 
35,87 
44,80 
33,25 
11,34 
30 .  45,72 
30  .  47,07 
52  .  10,34 
30.  5,50 
59  .  54,9 


18.50.  8,48 
18.50.11,67 
23.30.51,65 
23  .  30  .  5.S,80 

11  .39.27,80 

12  .  59  .  43,0 

13  .  10  .  44,70 


36,0 

27,8 

38,0 

7.58,2 

40,5 
7.45,2 


54,4 
12,5 

14,2 


16,3 


42,4 

3,1 

51,6 

51,7 

16.   1,8 

54,3 

41,7 

7,8 

26,3 

27,9 


22. 
23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

1  , 

11, 
13. 
13, 
13, 
14 


43,9 

24,1 

19,2 

22  .  23,2 

50.11,2 

1  .  15,0 

7 .  30,9 

31  .  54,5 

31 

53. 
31, 
58, 
24. 


40. 

"e! 

25. 

7. 


30,0 

14,9 

5,2 

5,6 


18. 
18. 
19. 
20. 
20. 
21  , 
21  , 
22, 
22, 
23, 
23 
23 
0 
0 
0 


51  .  22,25 
51  .25,37 
46.    3,38 


14.  11 


8,4 

11 

39- 

.    .  .   . 

12 

59. 

55,4 

13 

6. 

21,6 

13 

24. 

40,7 

14 

6. 

41,4 

14 

11  . 

42,90 
36,40 
42,60 
28,68 
33,76 
6.48,12 
31  .13,97 
31  .  15,63 
52  .  8,65 
30.  3,79 
57 .  24,49 
59 .  52,0 


26,57 

39,5 

14,58 

40,98 

57,76 


0,10 


Error  of  Collimation =  +  2",0. 

Error  of  Level =  +0",52. 

Meridian  Error  to  Oct.  24  =  4-5",7.     On  Oct.  25  and  26,  =  +  7",0. 


For  the  rest,  =  +8",5. 


,(«) 


I  was  late,  and  counted :  the  transits  were  10,2  : 
24,2:  37,9:  51,8:  5,8:  19,4:   33,3:   and  60  = 
20''.  8"".  53". 
14',23  added. 

The  minutes  are  corrected  here. 
The  counting  found  to  be  1'  before  the  clock. 
On  comparing  the  intervals  with  the  known 
intervals  of  the  wires,  I  think  it  probable  that 
1"  was  gained  after  the  5th  wire,  and  that  the 
7th  was  set  down  30,9  instead  of  29,9  (as  fre- 
quently happens)  of  the  erroneous   count,   or 


instead  of  28,9  of  the  clock.  The  two  last 
wires  ought  thus  to  be  15,3  and  28,9:  and  the 
mean  22''.6"".47%69. 

(e)    All  the  objects  this  evening  were  very  ill  defined. 

(/)  13«,97  subtracted. 

Ig)   8"'.4',57  added. 

(A)  Apparently  1™  too  great.  A  suspicious  ob- 
servation. 

(j)  During  the  remainder  of  tliis  month  the  ob- 
server's ill  liealth  made  the  observations  less 
satisfactory  than  usual. 
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Day  of 

tbe 
Montli. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     m.      s. 


Mean 
of  Wires. 


A. 


Oct.  29 


Oct.  30 


Oct.  31 


Nov.  I 


0  2L 

Polaris  S.P... 
Mercury  2  L. 
Venus  2  L. ... 
Arcturus. ... 


O  IL 

O  2  L. 

f  Bootis 

a  Ophiuchi.. . 
/3  Aquilae  .. . . 
a'  Capricorn! . 

Uranus 

(a)  /3  Aquarii 

37  Aquarii . . . 
42  Aquarii . . . 

Polaris 

D  1  L 


(*) 


(0 


/3  Aquilae  . .. . 
n*  Capricorni. 

Uranus 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

Polaris 

f  Arietis 

V  Arietis 

85  Ceti 

J  2L 

fi  Leonis 

Polaris  .S.P... 
Mercury  2  L. . 
Venus  2  L.  .. . 
Arcturus 


w 


01L 

0  2L. 

€  Bootis . . . . 
a  .Serpentis  . 
a  Ophiuchi  , 
a  Pegasi  . .  . 
Mars  1  L. . . 
Mars  2  L. . . 

Polaris 

f  Arietis.  . . 
II  Arietis  . . . 

85  Ceti 

a  Ceti 

f  Tauri 

A.S.C.  SiJO.. 

e  Tauri 

5  2L 


32,0 
35.25,4 
47,7 
39,8 
14,6 

11,6 

24,9 

51,1 

25,1 

21,2 

0,3 

2,1 

0,6 

50,9 

4,6 


26,7 

21,1 
59,5 


19,2 


S5.36fi 
7,9 
47,0 
45,0 
38,1 
44,0 


3,2 

2,6 

13,7 

58,7 
12,3 
49,9 


24,0 
40,8 
47,3 


35.39,8 
7,1 
45,7 
44,4 
48,3 
53,7 
12,7 
21,2 
6,8 


45,6 

43.29,8 

1,4 

54,2 

28,8 

25,0 
38,7 

6,4 
38,6 
34,9 
13,8 
16,6 
14,1 

4,8 
18,7 
43.41,4 
40,2 

34,6 
13,2 
19,1 


33,4 
43.47,4 
21,2 
1,1 
58,7 
52,2 
57,9 


16,9 
16,0 
28,1 

12,3 

26,4 

5,2 


37,8 
55,2 


3,1 
43.40,2 
20,8 

0,1 
58,0 

2,0 

7,5 
26,8 
35,0 
20,6 


59,7       13,5 
51.31,2  59-40,8 


51 


14,8 

7,9 

43,2 

38,8 
52,3 
21,8 
52,1 
47,5 
27,6 
30,3 
27,7 
18,5 
32,1 
.43,6 
54,5 

48,0 
26,9 
33,3 
45,8 


34,9 
14,5 
12,2 
6,4 
12,0 


30,3 
29,5 
42,0 

25,9 
40,2 
20,2 
43,6 
51,7 
8,6 
14,1 


51 


,42,2 
34,1 
13,8 
11,7 
15,3 
21,0 
40,4 
48,2 
35,0 


59 


28,4 
21,4 
57,9 

52,7 

6,5 

36,5 

6,1 

1,2 

41,2 

44,8 

40,4 

32,0 

46,0 

49,8 

8,7 

1,6 
40,9 

47,8 


0,9 


48,4 
28,0 
25,9 
20,6 
25,8 


43,8 
43,2 
56,4 

39,S 
54,0 
35,4 
56,8 
5,2 
22,2 


29,1 
59-46,0 
47,5 
27,2 
25,3 
29,0 
34,7 
54,1 
2,2 
49,4 


27,1 
7-49,8 
41,9 
34,9 
12,2 

6,9 
20,9 
52,1 
20,0 
15,7 
55,3 
59,4 
54,6 
45,8 
0,1 
7-58,4 
22,9 

15,1 

54,8 

2,0 

12,8 


41,2  14. 
15.48,8  13, 


2,8 
42,0 
39,7 
34,7 
39,9 
7-45,2 
57,8 
57,0 
11,0 

54,2 
8,1 

50,9 
10,2 

19,1 
36,4 
41,3 


7.58,8 

2,1 

41,0 

39,0 

42,3 

49,1 

8,4 

16,0 

4,1 


55,6 
48,6 


26.4  14  . 

20,7  14  . 
34,2  14  . 

7,2  14. 
33,917. 
29,2,19- 

9,0  20 . 

13.5  20. 
8,1;21  . 

59,4  22  . 
13,922. 

1  . 

1. 


13. 
23, 
10, 
30. 

7  . 


55,0 
54,2 

9,1 

2,3 
40,7 


15.59,0 
36,4 

28,7 

8,7 

16,1 


27,9 


16,3 
55,5 
53,1 
49,0 
53,5 
15.50,2 
11,2 
10,8 
25,1 

7,9 
21,9 

6,0 
23,4 
33,0 
.50,0 


56,7 
15.57,8 
1.5,0 
54,9 
52,7 
55,9 
2,6 
22,3 

29,9 
18,1 


19 
20 
20 
23 
23 


15  .  34,4 
17-48,0 
37  -  22,1 
26 .  47,6 
46 .  42,7 

8  .  22,7 
36 .  27,5 
22  .  21,8 

1  .  13,0 

7  -  27,3 
24.  3,4 
41  .  50,3 

46 .  42,1 

8  .  22,3 
36 .  30,3 
33  .  38,9 
33... 


15  .  29,6 


27. 
33. 
46. 
40. 
23. 
19. 
39- 
7. 


14.23. 
14.25. 
14.37. 
15  .  35  . 
17.26. 

22  .  56 . 

23  .  34  . 
23  .  33  . 

1 

2 

2 

2 

2. 

3 

3 

3, 


9,3 

7,0 

2,9 

7,9 

54,6 

24,7 

24,5 

39,4 

21,5 
36,0 
20,9 
37,0 
46,8 
•3,9 
8,3 


15 
27 
33 
53 
21 
29 
38 
3.49 


28,8 

8,4 

6,4 

.9,1 

16,0 

36,4 

43,4 

32,4 


14, 
12. 
13, 
13. 
14. 

14. 
14. 
14. 
17. 
19- 
20. 
20. 
21. 
22. 
22. 

0. 

1  . 

19- 

20. 

20 

23 

23 

0 

2 

2 

2 
11 
12 
13 
13 
14 


13.  13,44 
59 .  40,0 

9  -  28,42 
29.  21, .'SO 

6 .  57,69 


14. 
17. 
36. 
26. 
46. 

7. 
35. 
21  . 

0. 

6. 


52,87 
6,50 
36,75 
6,20 
1,77 
41,41 
44,89 
41,15 
32,05 
46,10 
59  .  50,4 
41  .    8,53 


.46.    1,60 

-    7.40,90 

.  35  .  47,66 

-32.59,17 

0,74 

53,4 

48,73 

28,20 

25,94 

20,55 

25,86 

59  -  39,9 

18.43,99 

38  .  43,37 

6 .  56,53 


33  . 

59- 
14, 
26, 
32, 
45, 
39, 


14.22 
14  .24 
14  .  36 
15.34 
17-26 

22  .  55 
23.33 

23  .  33 

0 .  59 


14. 

26. 

32. 

52. 

20. 
3  .  28  . 
3  .  38  . 
3  .  48  . 


•39,98 
.54,13 
.  35,50 
.  56,65 
.  5,37 
.  22,44 

-  27,75 
.  29,63 

-  49,0 

-  47,92 
.  27,30 
.  25,36 
.  28,85 
.  34,94 
.  54,44 

2,23 
49,49 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

S: 

B.j 
B. 


Error  of  Collimation  =  -\-  2",0. 

Error  of  Level  for  0  Oct.  29=+0",52.     For  the  rest,  =+l",29. 

Meridian  Error  to  Oct.  30=+8",5.     For  the  rest,  =  4-8", I. 


(a)    There  is  probably  some  mistake  about  the  4th 
wire:  it  is  omitted  in  taking  the  mean. 


(/>)    20"-.  11 ',43  added, 
(c)    1 6" .  1  (r,06  subtracted. 


{d)   1.3',55  subtracted. 


rS 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

the 
Montli. 


Name  of  Star 
or  I'lanet. 


11. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h,    m.     s. 


Mean 
of  Wires. 


Nov.  1 


Nov.  3 


Nov.  4 


Nov.  5 


Nov.  7 


(3  Leonis 

Polaris  S.P. 
(a)  Arcturus.. . 


43,4 
35.25,4 


57,0 
43.30,8 


11,2 
51.31,2 


Uranus 

a  Pegasi 

Polaris  S.P.  . . 
Mercury  2  L. 
Venus  2  L. . . . 


13,1 


01L. 

02L 

a  Coronae  Borealis 

/3  Aquilas 

a^  Capric(M"ni 

/3  Aquarii 

37  Aquarii 

42  Aquarii 

a  Pegasi 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

Vesta 

Polaris 

>|<5,6'".N.P.D.15''.30' 

a  Ceti 

y  Tauri 

A.S.C.  390 

4:7,8'°.N.p.D.79°.18 

(c)  e  Tauri 

(d)  Polaris  S.P 


35.23,8 
27,4 
10,9 

44,6 
59,4 
44,1 
18,5 
57,0 
57,3 
48,1 
2,1 


28,6 


27,6 
53,4 
43.28,2 
41,7 
24,8 

58,7 
13,7 
59,4 
32,0 
11,1 
11,0 
2,0 
15,8 
52,4 


(6) 


13,9 
35.30,6 
20,8 
46,9 
51,9 
11,0 

51,9 


43. 


44,1 

27,1 

,35,8 

10,6 

0,2 

5,8 

24,9 

5,7 


7,1 

51.29,0 

54,9 

38,6 

12,3 
27,1 
14,9 
45,7 
24,9 
24,2 
15,7 
29,4 
6,3 
55,6 


25,0 
59-38,6 
56,0 

55,9 

21,0 

59.38,2 

8,3 

52,1 

26,4 
41,1 


39,3 


10,7 


35,0 

7.43,8 

22,4 

6,0 

40,4 
55,3 


59,2 
38,7 
38,0 
29,3 
43,2 
20,5 


40,5 


59 


(e)  /3  Aquarii. 
(J")  a  Aquarii. 


57,1 


a  Ophiuchi 

Jupiter  1  L. 

Jupiter  2  L 

/3  Aquilse 

a^  Capricomi 

Uranus 

/3  Aquarii 

a  Pegasi 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

ySCeti 

Polaris 

A.S.C.  164 

a  Arietis 

a  Ceti 

;|c6,7'".N.P.D.79°-I8 
Regulus 


20,2 
45,9 


43.25,8 

10,6 
37,6 

34,0 


51 


0,8 
13,9 
19,1 
38,7 
19,4 
47,1 
.26,4l59. 


10,8 
54,0 
,42,4 
51,4 
27,2 
33,0 
52,6 
33,0 
0,8 
35,6 


13,0 
52,4 

51,9 
43,3 
57,3 
34,6 
22,9 


53,1 

15.48,8 

24,8 

24,4 
48,8 
15.48,2 
35,9 
19,8 

54,6 

9,2 

0,1 

26,3 

6,2 

5,5 

56,8 

11,0 

48,2 


11.40.  7,0 
13  .  23  .  54,4 
14.    7.39,0 


8,0 

7.55,2 

42,2 

40,6 

47,0 

7,0 

46,9 

14,7 

7.41,6 


37,9 
21,4 
15.55,6 
32,0 
54,4 

0,7 
21,1 

0,7 
27,9 


20. 
22, 
13, 
13, 
13, 

14, 

14. 

15, 

19, 

20, 

21  , 

22. 

22, 

22, 

23, 

23. 

0, 

1. 

1  . 

2. 

3, 

3, 

3, 

3, 

13. 


.  36  .  38,6 
.56.  3,0 
,  23  .  52,4 
.  34 .  49,3 
.  53  .  33,3 

.35.  8,8 
,  37  .  23,3 
,27.15,1 
.  46 .  39,8 
.  8  .  20,0 
19,1 
10,7 
24,8 
1,9 
49,7 


22 

1 

7 
56 
35 

35 

51  .  34,7 


44  .  22,5 
53.  7,8 
21  .  14,5 
29  .  34,9 

37  .  14,3 

38  .  42,0 


55,0 
27,0 
55,7 
36,8 
31,8 


o  r- 
•3,, 

30,1 

8,9 
41,2 

9,0 
50,8 


24,1 
51,2 

47,7 
15,5 


4,8 
1,7 


43,8 
22,2 
55,1 
22,3 
4,6 
58,7 


32,8 
57,2 
36,6 
9,8 
36,1 
18,3 


18,4 

15,2 
44,4 


31,7 
29,0 


21 .21  

21  .56.45,0 


20,9 


43, 


56,0 
54,4 
45,0 
50,4 
36,5 


47,1 
35,1 
,33,2 

11,1 
9,2 

58,4 
4,0 

50,7 


51. 


49,2 
35,4 
26,0 
23,8 
11,9 
17,9 
4,3 


14,3 
3,4 
59.42,4 
41,1 
38,0 
25,3 
31,6 
18,0 


11,0 
50,3 
24,0 
49,8 
32,5 
26,1 


2,1 
23,9 

4,0 
38,1 

3,7 
46,1 


18,0 
7.54,2 
56,4 
52,7 
39,0 
45,1 
32,1 


40,9 
31,9 
15.53,8 
11,0 
7,4 
52,3 
58,8 
46,2 


17.26, 

19.  0. 

19-0. 

19  .  46 . 

20.  8. 

20  .  36 . 
21 .22. 

22  .  56  . 

23  .  37  . 
23  .  37  , 

0.34, 
1 


42,9 
13,6 


37,2 
17,9 
52,0 
17,0 
0,4 
52,8 


46,1 


1.21 
1  .57 
2.53 
3.37 
9.58 


26,1 
22,0 
,  5,8 
12,4 
59,8 


11.39.25,14 
12  .  59  .  39,6 
14.    6.56,11 

20  .  35  .  55,92 
22  .  55  .  21,06 

12  .  59  .  37,7 
13.34.    8,56 

13  .  52  .  52,21 


14 
14 
15 

19 

20 

21 

22, 

22 

22 

23 

23 

0 

0 

1 

2 

3 

3 

3 

3 
12 


26,54 
41,30 
29,68 
59,22 
38,62 
21  .38,15 
0  .  29,42 
43,37 
20,40 

9,20 
10,93 
54,23 
45,4 
51,47 
27,29 
33,14 
52,88 
33,13 

0,80 
34,8 


21.21  .37,66 
21.56.    4,74 


17 

18, 

18 

19. 

20 

20, 

21 

22 

23 

23 

0 

0 

1 

1 

2 

3 

9 


26 
59 
59 
45 
7 
36 


1,53 
29,85 
32,87 
57,20 
36,42 
9,60 
21  .36,23 
55  .  18,50 
37  .  12,35 
37.14,10 
34.  3,51 
.59  .  43,8 
20.41,10 
56 .  38,22 
52  .  25,39 
36.31,45 
58  .  18,23 


Error  of  Collimation  =  +2",0. 
Error  of  Level  to  Nov.  5=+l",29. 
Meridian  Error  on  Nov.  I  =  -l-8",l. 


On  Nov.  7  =  +  0",88. 

On  Nov.  3,  4,  and  5,  =  +8",0. 


On  Nov.  7,  =+8",5. 


(a)  2l',52  subtracted. 

(b)  3'".13',43  added  to  the  mean. 

(c)  13,70  subtracted  from  the  mean. 


(d)  4'°.2',49  added  to  the  mean. 

(e)  27,06  added.     Very  faint. 

(j)  Very  faint,  but  a  very  good  transit. 
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Day  of 
tlie 

Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


HI.    s.    ,  m. 


VI.     I    VII.  Wire. 


m.    s.    I  A. 


Mean 
of  Wires. 


A.     m.      s. 


Nov.  7 


Nov.  8 


Polaris  S. P.. . 
Mercury  2  L. 
Arcturus. . . . 
Venus  2  L. . . 


01L 

02L 

a  Coronae  Borealis 

n  Ophiuchi 

(«)  Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

/3  Aquilae 

a*  Capricomi 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

o  Pegasi 

Mars  I  L 

Mars  2  L 

/3Ceti 

Vesta 

Polaris 

A.S.C.  164 

)|<5,6".N.p.D.15».30' 

a  Arietis 

a  Ceti 

Polaris  S.P 

Mercury  2  L 

Arcturus 

Venus  2  L 

c  Boods 


S5.l6,8 

50,4 

9,8 

15,4 

38,2 
53,6 
42,0 
20,0 
30,0 


43.21,6 

4,4 

24,1 

28,9 

52,1 

7,9 
57,0 
33,7 


16,2 
54,9 
55,1 
22,2 
36,8 
18,3 


47,4 

29,9 

8,4 

8,9 
36,0 
50,4 


51.23,2 

17,9 
38,0 
42,8 

6,1 
21,8 
12,2 
47,2 
59,2 


59.32,8 
31,3 
52,5 
56,3 

20,2 

36,1 

27,5 

1,3 


21,0 
54,5 


(6) 


55,4 
18,6 
54,1 
44,9 
35.15,4 
39,4 
9,5 


Nov.  9 


(c) 


©IL 

02L..... 

a  Ophiuchi 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

/?  Aquilae 

a^  Capricomi . . . . 

Uranus 

(3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

a  Andromede... . 

ft  Ceti 

Vesta 

Polaris  with  mic. 


45,7 

38,8 
54,8 
19,7 
14,8 


33,1 
35,1 

7,9 
43,34,2 
10,7 

8,7 

8,9 
58,2 
43.21,2 
53,2 
24,0 
17,4 

1,1 

52,6 

9,0 

33,1 


43,3 
22,1 
22,4 
49,3 
4,5 
44,8 


51 


51 


49,2 
21,3 
.36,8 
25,5 
58,5 
23,2 
11,7 
.20,8 
6,9 
38,2 
31,3 
15,9 

6,9 
22,9 
47,0 
43,6 


16,6 
56,9 
36,0 
36,0 
3,0 
18,1 

0,4 

3,7 

35,0 

59.42,8 
41,0 
49,6 
37,5 
25,1 

59.31,6 
20,6 
52,4 
45,0 
31,2 

21,0 

37,0 

0,9 


16,1 
54,5 
35,7 
55,0 
22,1 
36,4 
6,9 


31,8 
29,6 

8,4 
50,1 

8,4 
35,6 
50,2 


(rf)  Polaris  S.P. 


52,0 

20,3 

23,7 

57.39,5 


21,2 
7,1 
34,9 
37,0 
20,0 
19,0 


43,0 
22,0 

4,6 
21,9 
49,0 

4,0 
33,8 


1,3 
56,8 
35,8 
18,4 
35,6 

2,6 
18,0 


Nov.  10 


(0  0  1L 

Polaris  S.P. 


40,7 
35.14,8 


22,2 
48,9 
50,4 
1,8 
19,6 

8,9' 


48,2 
37,7 
3,1 
4,2 
45,0 
28,8 


7.38,2 

45,2 

7,0 

10,6 

34,5 
50,2 
42,7 
15,0 
28,4 


15.41,613.23.47,0 
58,8  13  .  57  .  12,5 
21,314.  7.35,7 
24,2  14.  12.37,9 


10,7 
49,9 
49,6 
16,4 
32,3 
12,4 


48,714, 
4,114. 
57,6 15  . 
28,8  17  . 
.  ...|l9. 

45,919. 
24,019. 

4,1 
3,1 


29,8 
46,0 


17,8 
48,4 

7.50,4 
55,9 
40,2 
52,2 
38,8 

7.36,4 

34,4 

7,1 

58,9 

46,5 

35,2 
51,2 
1.5,0 
13,0 


10,3 
49,4 
33,0 
49,4 
16,2 
32,0 
0,8 


26,8 

32,4 

2,0 

15.54,2 

11,3 

30,2 

7,0 

52,2 

15.40,0 

48,0 

21,0 

12,7 

1,8 

49,7 

5,4 

28,6 

30,7 
23,9 

3,6 
46,9 

2,8 
29,5 
45,9 


53,0 

17,6 

17,8 

0.25,8 


15,3 
8,1 

31,6 

31,3 
5,5 

39,4 


54,2    8,91 .37,1 

.  ...51.20,a59.28,0|  7-36,4 


50,8 
15.40,0 


20. 
21  . 
21  . 
22. 
23. 
23. 

0. 

0. 

1. 

1  . 

1  . 

1  . 

2. 
13. 
14. 
14. 
14. 
14. 

14. 
14. 
17. 
19. 
19. 
19. 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
22. 
23, 
23. 
23. 

0. 

0. 

I  . 
13. 


51  .  2,7 
53.  18,0 
27.  13,0 
26  .  42,4 

0 .  57,5 

0 

.37,3 
.17,8 
.16,6 
.43,2 
•  59,9 
38  .  39,1 

38 

34 .  46,0 
49  •  15,7 


21  . 

44, 
57. 
53, 
23, 
3, 
7. 
17. 
37 


25,9 
20,9 
21,3 

5,5 
44,4 

1,9 
34,9 
26,6 
16,9 


,  3,6 

19,3 

,42,1 

,42,1 


55 

57 

26 

1 

I 

46 .  37,4 
8  .  17,3 
37.  1,5 
22  .  16,0 
56 .  42,8 
55  .  59,8 
39 .  27,6 

39 

23,5 
45,9 
44,7 
47,5 


14.59.  5,6 
13  .  23  .  45,6 


12.59.31,6 
13.56.31,50 
14.  6.52,63 
14.  11  .56,59 


14. 
14. 
15. 
17. 
19. 
19. 
19- 
20. 
21  . 
21  . 
22. 
23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

1  , 

1  , 

1  . 

2. 
12. 
14. 
14. 
14. 
14. 

14. 
14. 
17. 
19. 
19. 
19. 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
22. 
23. 
23. 
23. 

0. 

0. 

0. 
12. 

14. 
12. 


50 .  20,35 
52  .  35,96 
27,43 
1,20 
13,77 
16,63 
56,90 
36,17 
21  .35,96 
56.  2,84 
18,29 
58,65 
0,10 
3,60 
34,97 
43,7 
40,81 
49.53 
56.37,75 
52  .  25,20 
59  .  30,0 
2  .  20,62 

6 .  52,44 
16 .  45,06 
36 .  31,30 

54.21,11 
56  .  37,09 
26.  0,91 
0 .  58,37 
I  .  1,27 
45  .  56,73 

7 .  3.5,86 
36.  \S,60 
21  .  35,59 
56.  2,54 

18,05 
47,27 
48,23 
37,66 
3,18 
4,16 
43,6 
28,4 


58. 
59- 


22,88 
29,  • 


B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B.I 
B.l 
B.I 
B.l 
B.l 
B.l 
B.l 
B.l 
B.l 

B.l 
B.' 
B.l 

B.l 

B.l 
B.l 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


Error  of  Collimation  =  -J-  2",0.     For  Polaris  with  micrometer  it  is  s:  -J-2",7. 

Error  of  Level =  +  0",88. 

Meridiaji  Error  to  a  Ophiuchi  Nov.  8a=+8",5.    From  Jupiter  Nov.  8  too  Ceti,  =  +8",8.    From  Polaris  S.P. 
Nov.  8  to  Uranus  Nov.  9,  =  +9",3.     For  the  rest  of  Nov.  9,  +9",9 :  and  for  Nov.  I0,+8",2. 


(a)    Very  faint, 
(c)    Very  steady. 


(6)   Very  unsteady. 
Micrometer  at  2 1 ,045 :  22,045,  &c. 


(d)  a".! ',71   added.     Clouded  and  unsteady. 

(e)  No  use  made  of  this  transit. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

tlic 
Month. 


Name  of  Star 
or  I'lanet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.     m. 


Mean 
of  Wires. 


A. 


Nov.  11 


Nov.  12 


01L 

02L 

a  Coronae  Borealis 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

ft  Aquilae 

a*  Capricorni 

Uranus 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

/iCeti 

Vesta 

Polaris 

:<<6,7'"-N.p.D.93''.45' 

Polaris  S.P 

Arcturus 

(a)  Mercury  2  L 

Venus  2  L 


42,8 
59,3 


44,8 


57,2 
13,3 
56,1 


11,3 
27,1 
11,0 
13,8 


25,4 
41,1 
26,4 


39,9 
55,8 
41,8 
43,2 


53,6 
10,1 
56,2 


15,2 
53,4 
45,2 
54,0 
21,3 
35,4 
49,8 


2,0 
28,8 

7,3 
59,5 

7,8 
34,8 
49,2 


42,1 
21,2 
14,0 
21,2 
48,2 
3,1 
16,6 


31,3 
55,8 
35,0 
28,1 
34,7 
1,7 
17,0 


19,7 
26,1 


35,8 

35.14,6 

8,4 


4,8 
34,0 
39,i 

43.30,2 
48,9 

43.18,8 
22,7 


Nov.  13 


Nov.  14 


(A) 


©IL 

0  2L..... 

u  Ophiuchi 

Jupiter  1  L 

Jupiter  2  L 

ft  AquilsE , 

a^  Capricorni . .  . 

Uranus 

ft  Aquarii 

a  Aquarii , 

a  Pegasi , 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

/3Ceti 

Vesta 

Polaris 

;|<6,7"°.N.P.D.93°.45 
Polaris  S.P 


35,6 

46,3 

3,0 

18,3 

30,0 


(c)   Polaris  S.P.  with1 
micrometer I 


id) 


(e) 


ft  Aquilae.  . . . 
a'  Capricorni . 
ft  Aquarii . .. . 
Polaris  S.P... 

Arcturus 

Mercury  2  L. 
Venus  2  L. . . . 


14,8 
53,1 
49,6 
53,7 
21,0 
34,4 
44,8 


51 


51 


47,9 
53,0 
,32,6 
2,5 
.19,6 
37,1 


49,6 

0,4 
17,1 
32,0 


47,3 

28,2 

7,0 

3,8 

7,3 

34,3 

48,1 


3,7 

14,5 
31,1 
45,9 
59,7 


31,6 
2,2 
6,7 
59.37,8 
16,0 
59.29,8 
51,3 
8,5 
17,5 

28,8 
45,3 
59,6 


9,4 
49,0 
42,4 
48,3 
15,2 
31,0 
43,7 


0,7 
22,8 

2,9 
56,7 

1,9 
28,8 
44,9 


59,8 
35.24,2 

35,1 
35.11,0 

57.26,7 


59,3 
33,4 
13,3 
43.24,0 
48,8 


14,1 

52,7 
53,0 


7,2 
40,4 
16,8 


58.  7,3 

27,8 
6,3 
6,4 


41,7 
20,9 
18,4 
20,9 
48,0 
2,2 
11,6 


17,1 
55,2 
3'i,6 
32,6 
34,3 
1,5 
16,8 


47,2 
27,0 
51.33,4 
2,5 


26,3 

2,1 

40,4 

59.36,6 

16,0 


58.49,0 

41,1 
20,0 
20,0 


21,3 
53,6 
30,6 


35,8 
8,0 

44,4 


59.29,4 

54,6 
34,0 
33,3 
59.28,4 
50,0 
21,7 
58,3 


16,7 
20,6 

7.48,6 
29,8 

7.34,2 

5,9 

23,0 

30,9 

43,0 
59,7 
13,7 
28,9 

9,0 
48,5 
47,1 
47,8 
15,0 
30,5 
38,6 


58,5 
30,5 
33,9 

15.49,8 
43,2 

15.37,2 
20,2 
36,6 
45,3 

57,0 
13,8 
27,1 


15. 
15. 
15. 
19- 
19. 
19. 
20. 
20, 
21  , 
21  , 
22. 
23. 
23, 
0 
O 
1. 
1 
13 
14 
14 
14 


7,7 
24,0 
11,7 
12,4 


36,2 
16,5 
10,9 
15,7 
56.42,1 
55  .  58,8 
41  .  10,6 

40 

34 .  45,0 
47  .  47,2 


16,4 

54,0 

7.49,2 

29,6 


0.11,2 

8,1 

47,8 

47,0 

7.35,0 

4,3 
36,0 
12,9 


46,1 

22,2 

2,3 

1,5 

1,4 

28,3 

44,3 


53,5 

31,0 

7,4 

15.51,8 
43,1 

15.33,8 

0.50,5 

21,6 

1,5 

0,4 

15.37,0 

18,7 

49,8 

26,4 


21 
23 
7 
20 
31 


15.  7- 
•  9- 
17.26. 
19.  3. 

19.  3. 
19  .  46  . 

20.  8. 
20 . 37  • 
21 . 22  . 
21.56. 

22  .  55  . 

23  .  42  . 
23  .  41 

0.34, 
0.47. 


56,6 
43,4 
33,9 
50,1 
59,4 

1,2 

27,9 

,41,1 

,57,8 

■  35,9 
,16,0 
.15,8 
,15,0 
•41,9 
.58,0 
.  .5,8 

44,9 
21,1 


1 

1.21  . 
13.23. 


56,5 

44,6 


IS.  1.33,6 

19  •  46  .  35,1 
20.  8.15,2 
21  .  22  .  14,1 
13  .  23  .  42,4 
14.  7-33,0 
14.39.  3,9 
14.46.40,2 


15. 
15. 
15. 
19- 
19. 
19. 
20. 
20. 
21  . 
21  . 
22. 
23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

1 . 

12. 
14. 
14. 
14. 

15. 
15. 
17. 
19. 
19. 
19. 
20, 
20. 
21  . 
21  , 
22, 
23. 
23. 

0. 

0 

0. 

1 
12, 


2. 

4. 
26. 

2. 

2. 
45. 

7. 
36. 
21  . 
56. 
55, 
40, 
40, 
34, 
47 
59 
21 
59 

6 
20 
31 


25i41 
41,53 
26,30 
28,55 
31,33 
55,76 
35,04 
28,12 
34,80 

1,73 
17,06 
30,17 
31,64 

2,28 

6,70 
39,8 
16,10 
28,2 
51,35 

8,77 
17,43 


6 .  28,75 
8  .  45,41 
59,68 
14,10 
16,83 
55,29 
34,63 
32,68 
34,34 
1,43 
16,33 
25,20 
26,37 
2,02 
40,42 
59  .  39,0 
21  .  15,94 
59  .  26,4 


25 

3 

3 

45 

7 

36 

21 

56 

55 

41 

41 

34 

46 


12  .  59  .  29,7 


19.45.  54,63 
20  .  7  •  33,93 
21.21.  33,46 
12  .  59  .  27,5 
14.  6.50,04 
14.38  .21,91 
14  .  45  .  58,52 


B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B, 
B. 
B. 
B 
B 
B. 
B, 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
i 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B.i 
B.l 
B.I 

I.! 

bJ 

B 
B 


Error  of  Collimation  =  +  2",0.     For  Polaris  with  micrometer  it  is  =  +2",7. 

Error  of  Level  to  ^Aquarii  Nov.  14  =  +  0",88.  For  the  rest,  =  + 1",68. 

Meridian  Error  to  a  Ophiuchi  Nov.  12  =  +  8",2.  From  Jupiter  Nov.  12  to  /?  Aquarii  Nov.  14, : 
For  the  rest,  =:+9",3. 


:  +8",4. 


(a)   20*,78  subtracted.         (6)  5"". 23»,44  .subtracted, 
(c)    Perfectly  steady.    Micrometer  at  27,045:  26,045, 
&c. 


(d)  12".8",l6  subtracted. 

(e)  The  time  of  transit  appears  I'  too  small. 


Transits  Observed  in  the  Year  1830. 
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Day  of 

the 
MoiiUi. 


Nov.  15 


Nov.  16 


Nov.  17 


Nov.  18 


•Nov.  19 


Name  of  Star 
or  Planet. 


01L 

02L 

a  CoroDK  Borealis 

a  Pegasi 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

Vesta 

Polaris 


(a)  13  Leoriis 

Polaris  S.P... 

Arcturus 

6  Bootis 

(i)  Mercury  2  L. 
(6)  Venus  2  I 


(6)0  1  L 

02L. 

/3  Aquilse  . . . . 
a*  Capricorni. 

Uranus 

ft  Aquarii 

a  Aquarii . .  . . 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

/SCeti 

Vesta 

Polaris 


(0 


Polaris  S.P 

Arcturus 

e  Bootis 

(rf)  Mercury  2L 

Venus  2  L 

a  Coronse  Borealis 


01L 

02L 

I)  1  L 

Jupiter  1  L. . . 
Jupiter  2  L. . . 
ft  Aquils  . .  . , 
a'  Capricorni . 

Uranus 

ft  Aquarii. . . . 
a  Aquarii.  .  .  . 

a  Pegasi 

Mars  I  L 

Mars  2  L 

{f)ft  Ceti 

Polariv 


(0 


1,3 
18,6 
39,4 
33,8 
4.1,3 


50,0 
35.25,8 


35.11,0 

5,8 

42,0 

59,1 

10,7 

14,9 
32,8 
12,0 
50,5 
17,8 
51,3 
18,3 
48,7 


56,0 
3,4 
43.27,2 

50,4 
43.14,8 
20,1 
57,1 
13,0 
24,5 

29,3 

46,9 

25,6 

4,3 

31,9 

4,8 

31,5 


16,9 


35, 


5,8 

5,1 

41,0 

25,9 

8,9 

36,5 

32,1 

50,6 

58,8 

1,5 


10,6 
49,4 
30,1 
50,2 
17,4 
31,3 
4,3 


n. 


15,3 
32,8 

54,4 
47,4 


17,0 
51.30,4 


4,1       18,1 
51.1.?,6.59.26,2 


3,9 
31,0 


43.29,8 

43.10,2 
1.9,0 
56,4 
40,2 
22,7 
51,8 

46,2 

5,0 

13,4 


18,7 
24,5 

S,6 
44,2 

3,8 
30,9 
45,2 


19,1 


in. 


IV. 


29,6 

47,0 

9,S 

1,2 

8,4 


43,9 

1,2 

24,9 

15,4 


23,1 
30,5 
59.38,0 


34,6 
12,4 
26,9 

38,7 

43,5 
1,3 
39,0 
18,0 
46,0 
18,2 
45,0 
15,2 


45,1 
38,3 
51.31,4 

51.12,6 
33,3 
11,4 
53,9 
36,6 
Q.9 

0,7 
19,1 
27,7 
30,5 


38,0 
17,3 
58,1 
17,3 
44,2 
59.0 
31,0 


51 


44,3 

•27,4 


48,8 
27,8 
40,8 
52,9 

57^3 
15,2 
52,4 
31,6 
0,3 
31,7 
58,4 


30,5 
59,S 
51,9 
59.36,2 

.59.21,4 
48,0 
26,7 
8,2 
50,8 
21,7 

15,1 
33,4 
42,6 


47,4 
51,6 
31,0 
12,9 
30,8 

57,9 
13,2 


59 


43,8 
58,6 
35,8 


58,2 

15,9 
40,2 
29,2 
35,2 


44,1 

7.47,4 

31,9 

7.32,2 

S,S 

43,1 

54,8 

6,9 

12,1 
30,0 
6,2 
46,1 
15,0 
45,2 
11,9 
42,3 


VI. 


12,6 

29; 

54,9 
43,0 


13,4 
5,6 

7.47,6 

7.27,2 

2,4 

42,0 

22,8 

5,S 

37,2 

29,5 
47,5 
57,9 
59,8 


5,4 
44,9 
27,3 
44,3 
11,4 
26,8 
57,6 


13,0 

7.47,6 


50,0 

57,9 
15.49,2 

45,9 
15.33,8 
17,5 
58,0 
9,1 
20,8 

26,2 
44,2 
19,9 
59,6 
28,8 
58,6 
25,3 

57,3 

28,1 

18,9 

15.48,4 


15. 
6ll5, 
15. 
22  . 
23. 
23. 

0. 

1  . 


VII.  Wire. 


/t.     m-      s. 


19 
21 

27 
55 
45 
44 
46 
23 


26,7 
43,8 
10,0 
56,8 
2,2 

11,3 
53,4 


11. 
13. 
14, 
14. 
14, 
14, 

15. 

15 

19- 

20, 

20. 

21. 

21, 

23, 

23 

0, 

0 

1. 


39  .  59,8 
23.41,4 
31,8 
12,9 
22,9 
34,7 


27  .  40,6 

29-58,1 

46 .  32,6 

8.13,2 


.43,2 

12,3 

38,7 

9,6 


15.32,013. 
16,914. 


56,9 

19,4 
.'52,015 


43,8 

2,0 

12,3 


17,2 
18,9 
58,5 
41,1 
58.0 
24,1 
41,0 


12,7 

27,0 

15.47,8 


15. 

15. 

18. 

19 

19 

19. 

20. 

20 

21  . 

21  . 

22. 

23. 

23. 

0. 

1. 


37 

22 

56 

47 

46 

34 .  42,0 

45  .  32,4 


23  .  35,2 
7 .  30,9 

37  .  12,2 

3 

6 .  32,9 

27.    6,9 

35  .  57,9 

38  .  16,2 
47 .  26,4 

9  •  28,8 

9 

46 
8 


32,2 
12,5 
37 .  55,7 
22.  11,5 
38,0 
54,8 
24,8 


41,2 


Mean  of 
Wires. 


15.18.  43,94 
15.21.  1,27 
15.26.24,73 
22.55.  15,26 
23.44.21,78 
23  .  44  .  23,03 
0  .  45  .  30,60 
0  .  59  .  38,8 

11  .39.18,08 

12  .59.25,0 
14  .    6  .  48,85 
14.36.27,62 
14  .  50  .  40,94 
14.  55.52,74 


15  .  26 . 
15.29. 
19-45. 
20.  7. 
20.37. 
21 .21 . 
21.55. 
23 . 46 . 
23  .  46 . 

0.33. 

0.  44. 

0.59. 


57,70 
15,50 
52,53 
31,90 
0,42 
31,73 
58,45 
28,95 
.SO,57 
59,.'«) 
51,88 
38,7 


12. 

14. 

14. 

15, 

15 

15, 

15, 

15, 

18, 

19 

19 

19 

20. 

20, 

21  . 

21  . 

22, 

23. 

23. 

0. 

0. 


59  .  20,6 

6.47,9.'> 

36 .  26,66 

,    3.    8,28 

5.. '50,94 

.26.21,85 


35. 

37 

46, 

8. 

8, 
45. 

7. 
37. 
21. 
55. 
.55. 
48. 
•J.8. 
33. 


1.5,04 
33,40 
42,73 
45,15 
47,77 
51,60 
31,02 
12,77 
30,84 
57,70 
13,04 
44,42 
45,K7 
58,60 


59  •  3(),9 


B. 

B.l 

bJ 

B.l 

B.I 

bJ 

B.I 

B.j 

B. 
B.l 
B.l 
B.I 
BJ 
B.l 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
H. 
H. 
H. 
B. 
H. 
B. 


Error  of  CoUimation =  +  2",0. 

Error  of  Level =  -f-l",68. 

Meridian  Error  on  Nov.  1 5  = +9",3. 


On  Nov.  16  and  17=  +  10",1.     On  Nov.  18  and  19  =  -f  U",0. 


[a)   Very  hazv  and  unsteady.       (h)  Very  unsteady. 
?c)    l.r,54  »ubtracted.  (rf)^  14',0«  added. 

(?)    The  5th  was  set  down  58,6.     The  inequality  of 


intervals,  and  the  short  time  given  for  the  pas- 
sage of  the  dihk  of  Mars,  seemed  to  require  the 
change.  (J)    14,22  subtracted. 
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Transits  Observed  in  the  Year  1830. 


Day  of 

llie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


A-     m. 


Mean 
of  Wires. 


Nov.  20 


Nov.  21 


Nov.  22 


n  AndromedsB . 

Vesta 

Polaris 


0  1L. 

0  2L.. 


01L 

02L. 

a  Ophiuchi  . . 
(a)  /3  Aquilae  . .  . . 
(6)  a*  Capricorni . 

(c)  Vesta 

(d)  Polaris 

(e)  Polaris  S.P... 

Arcturus 

e  Bootis 

(/)  Venus  2  L. . . . 


Nov.  23 


Nov.  24 


01L 

02L....... 

a*  Capricorni. 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

D  IL......... 

64  Aquarii . . . 

70  Aquarii.. . 

\//-'  Aquarii.. . 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

Vesta 

Polaris 

Polaris  S.P. . . 

Arcturus 

(g)  €  Bootis 

(A)  Venus  2  L. . . , 
(h)  Mercury  2  L.. 


(0 


0  IL 

0  2L....... 

a  Ophiuchi.. . 

Jupiter  1  L. . . 

Jupiter  2  L. . . 

(3  Aquilae  . .  . . 

a'  Capricorni. 

(k)  a  Aquarii 

(/)  64  Aquarii... . 


47,0 

26,0 

35.18,4 

53,7 
12,2 

5,1 
24,0 
14,0 


48,7 


35. 


5,4 

3,4 

39,6 

19,8 

17,1 
36,2 
48,1 
48,6 
16,1 
13,8 
31,0 
44,8 
11,0 
56,6 


54,2 
35.13,4 


3,2 


2,3 
39,7 


7,9 
26,8 

19,2 
38,4 
27,4 


17,5 
53,2 
51.28,2 

22,3 
40,9 

33,8 
52,7 
41,1 


2,7 


43.  9,8 
17,5 
55,4 
34,4 

31,3 
50,4 

2,0 

2 
29,0 
27,7 
44,5 
58,9 
24,8 


11,7 
7,6 

43.  5,6 
17,6 


16,8 
51,8 
51.25,6 
51.10,4 
31,7 
10,2 
48,9 

45,7 
5,0 
15,6 
15,7 
42,7 
41,8 
58,1 
12,7 
38,4 
23,3 


26,3 

5,4 

30,2 
49,6 


9,9 


9,1 

47,7 
15,0 


40,4 


44,3 
4,2 


27,2 

22,7 

1,8 

28,7 


32,8 
6,6 
59.35,0 

36,7 
55,2 

48,7 

7,1 

54,9 

50,8 

30,2 

5,2 

59.31,4 

59-21,6 

46,3 

25,0 

2,8 

59,9 
19,2 
29,4 
29,1 
56,2 
55,9 
12,0 
26,4 
52,0 


21,2 
51.2.3,8 
51.12,4 

31,5 

9,9 
54,6 
33,6 

58,7 
18,6 
40,4 
38,8 


36,1 
15,2 
42,8 
58,0 


38,3 
34,7 
59.31,2 
59.17,8 
46,1 
24,9 
8,7 
47,8 

13,4 
33,0 
54,1 


56,4 
49,8 
29,0 
57,0 
11,8 


48,1 
20,1 

7.45,4 

51,2 
9,2 

2,8 

21,9 

9,2 

4,2 

44,0 

18,9 

7.40,2 

7.24,8 

0,8 

40,4 

17,2 

14,8 
34,1 
43,2 
42,8 

9,7 
10,3 
25,9 
40,2 

6,1 
50,4 


48,7 

7.40,2 

7.23,6 

0,8 

40,4 

23,2 

2,6 

27,4 

47,4 

8,2 

8,6 


3,0 

33,4 

15.46,6 

5,4 
24,0 

16,7 
35,9 
22,8 
17,7 
57,6 
32,3 
15.43,4 
15.28,2 
14,9 
55,7 
30,9 

28,9 
48,3 
57,0 
56,1 
23,2 
23,9 
39,6 
53,9 
19,8 

5,1 

2,9 

15.43,6 

15.25,8 

14,6 

55,2 

36,9 

16,7 

42,0 

2,0 

21,8 


23.59-18,4 

0  .  44  .  47,0 

1  .  23  .  52,8 


15  .  44  .  19,8 
15  .  46  .  38,2 


15 
15 
17 
19 
20 
0 
1 
13 
14 
14 
15 

15 
15 
20 
21 
21 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
0 
1 
13 
14 
14 
15 
15 


.48.31,4 
.  50 .  50,2 
.  26 .  36,7 
.46.31,1 
.  8.11,5 
.  43  .  45,7 
.  23  .  47,0 
.  23  .  33,8 

-  7-29,3 

-  37 .  10,9 
.  26  -  45,4 

.  52  .  43,3 
.  55  .  2,8 
.    8.10,9 


22 
56 
23 
29 
39 


9,9 

36,5 

38,0 

53,0 

7,4 

6 .  33,3 

54.16,8 

54 

44. 
23. 
23. 
7. 
37. 


16,4 
47,4 
33,4 
28,9 
10,6 
.31  .51,4 
.35.31,4 


3,9 
43,1 
10,6 

25,7 


25,6 
17,2 
56,8 
23,9 
39,3 


15.56 
15  .  59 
17.26 
19-13 
19-13 
19-46 
20.  8 
21  .56 
22.29 


56,4 
15,9 
35,6 
37,5 

30,5 
10,5 

52,9 


23. 
0, 
0, 


58. 

44. 
59 


32,73 
6,57 
36,0 


15  .  43  .  36,72 
15.45.55,21 


15. 
15. 
17. 
19- 
20. 

0. 

0. 
12. 
14. 
14. 
15. 

15. 
15, 
20, 
21. 
21  . 
22. 
22, 
22, 
23, 
23, 
23 
0 
0 
12 
14 
14 
15 
15 

15 
15 
17 
19 
19 
19 
20 
21 
22 


48,25 
7,17 
55,16 
50,64 
30,21 
5,25 
59  .  32,5 
59  -  19,1 

6 .  46,27 
36 .  25,32 
26.    2,77 


52, 
54, 
7, 
21  , 
55. 
22. 
29 
,  38' 
5 
,53 
,53 
,43 
.59 
■  59 
.   6 
.36 
.31 
.34 


0,15 
19,43 
29,46 

29,19 
56,20 
55,92 
12,01 
26,33 
52,20 
36,77 
38,.36 
35,10 
31,2 
17,0 
46,10 
24,98 
8,79 
48,16 


56.  13,20 
58  .  32,95 
25  .  54,22 
.  12  .  53,70 
12  .  56,40 
45  .  49,90 
7-2.9,16 
55  .  56,60 
29-  11,84 


Error  of  Collimation  =  +2",0. 

Error  of  Level  on  Nov.  20  =  4-1  ",68.     For  the  rest,  =+1  ",08. 

Meridian  Error  on  Nov.  20  and  21  =  -f  11",0.     From  Nov.  22  to  0  Nov.  23,  =  +9",0.     From  o*  Capricorni 

Nov.  23  to    Polaris    Nov.  23,  =  +  9",l.     From  Polaris  S.P.    Nov.  23   to  ^Aquilae   Nov.  24,  =-f  9",5. 

For  the  rest,  =-f  9",9. 


(«)    20',31  subtracted, 
(c)    13',53  subtracted, 
(rf)    8'".5',00  subtracted. 
(c)    Much  motion. 
(_/)  Hazy  and  unsteady. 
(g)   15',22  subtracted. 


(i)  Very  thick  haze. 


(0 


Scarcely  visible.  (i)    ]3',80  subtracted. 

From  the  extreme  faintness,  tlie  observer  sup- 
posed it  the  wrong  star,  and  became  confused. 
The   1st  wire  was  marked  as  wanting  instead 
of  the  last :  tlie  observation  is  evidently  bad. 
13',70  subtracted. 
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Day  of 

the 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.  Wire. 


Mean 
of  Wires, 


A.     m. 


A.     »i.       s. 


Nov.  24 


70  Aquarii. 
a  Pegasi . . . 
\^'  Aquarii. 
96  Aquarii . 

])  1  L 

Mars  1  L. . . 
Mars  2  L. . . 

Polaris 

Polaris  S.P. 
Arcturus. . . 


Nov.  23 


O   IL 

©  2L 

/3  Aquilae  . .  . . 
a'  Capricorni . 

Uranus 

a  Aquarii 

64  Aquarii . . . 


Nov.  27 


a  Aquarii. 
(a)  a  Arietis  . . 

J  1  L 

|»Ceti..., 
fi  Ceti  .  . . , 
a  Ceti 


Dec.  12* 


a  Andromedae 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

Polaris 

a  Arietis 

rCeti 

/I  Ceti 

a  Ceti 

Polaris  S.P... . 


Dec.  1.3 


O  IL 

O2L. 

/3  Aquarii 

(rf)  a  Aquarii 

a  Andromedae 

Mars  1  L 

Mars  2  L 

Polaris  with  1 


(<•) 


micrometer 


Dec.  15 
Dec.  16 


a  Ophiuchi. 


O  IL. 
0  2L. 


44,8 
29,5 
11,0 


49,8 
13,8 


35.15,2 
35.  3,4 

2,7 

44,8 
4,1 
9,1 
47,4 
12,4 
15,1 
30,3 


43,4 
20,5 
58,3 
37,0 

37,9 
18,9 


34.59,7 
40,0 


51,8 

30,4 

34.37,5 

46,7 

8,8 

40,7 


37,6 
0,6 


57.13,7 


58,3 

43,3 

24,5 

1,2 

3,9 


28,6 
43.21,4 
43.  6,2 

17,1 

58,9 
18,5 
22,5 
1,2 
26,9 
28,5 
44,0 

28,0 


12,0 
57,5 
38,1 
14,5 

17,4 
40,5 


51.22,8 

51.  7,6 

31,8 

13,5 
33,1 
35,9 
15,0 
40,8 
42,1 
57,7 

41,5 
15,7 
11,0 
47,6 
25,5 
3,9 

8,0 
45,9 
33,2 
43.  7,0  51.10,0 
54,5         9,0 


55,4 
59.33,0 


57,3 
S3,9 
12,0 
50,4 

53,0 


5,6 

43,9 

42.45,7 

1,3 
23,4 
54.1 


52,8 


2,6 
24,8 


14,9 
57.55,5 

18,3 

17,0 
39,5 


19,0 

57,4 

50.45,5 

16,0 

38,0 

7,6 


8,0 
27,6 


58.37,0 

32,2 

31,9 
54,0 


25,8 
11,2 
51,8 

27,9 
31,8 


45,9 

27,8 
47,4 
49,5 
28,8 
55,0 
55,6 
11,2 

54,9 
30,4 
25,3 
1,0 
39,3 
17,3 

2.3,5 


0,3 
59.16,3 
23,7 
54,6 
32,9 
10,9 
58.59,3 

30,7 
52,8 
21,2 
48,1 
23,4 


42,0 
59-17,5 

45,9 

46,6 
8,8 


22. 
22. 
23. 
23. 


53,6 
38,8 
19,0 
55,3 
59,3\23 
.  ...  23 
22,2|23 
7.39,8  15.41,6    1 
7.19,8  15.23,6)13 
0,2       14,5,14 


40,0 
25,1 

5,4 
42,0 
45,5 

7,9 


42,3 
2,0 
3,2 

42,9 
9,2 
9,0 

25,0 

8,6 
45,0 
39,5 
14,9 
53,0 
30,8 

39,0 
13,0 


56,8  16. 
I6,2ll6. 
I6,6;i9. 
56,7  20 . 

23.320  . 

22.321  . 
38,922  . 

21,6,21  . 
1  . 

2. 


39-  7,1 
55  .  53,0 
6 .  32,9 
10.  8,8 
18.  12,8 

55  .  34,6 

55 

23  .  46,4 
23  .  29,8 

7  .  28,6 

1  .  11,2 

3  .  30,7 

46.30,1 

8  .  10,3 
38  .  37,5 

56  .  35,8 
29  .  52,5 


59,6 
53,1 
28,3 
6,6 
44,1 

54,0 


7.30,6 

38,4 

8,5 

46,5 

24,6 


27,2 
15.29,5 
53,0 
21,9 
0,1 
38,0 


7.   1,515.  5,5 


45,6 
7,6 

34,9 
1,6 

38,9 

54,8 


2. 
2  . 

23. 

0. 

0. 

1  . 

1  . 

2. 

2. 

2. 
13. 


56. 
57. 
10, 
18, 
.35. 
52. 


35,1 
13,9 
7,1 
42,0 
20,0 
57,7 


59.    9,4 
22  .  39,8 

22 

34,5 
7,3 
35,4 
13,7 
51,4 
l.S,5 


17 
17. 
21  , 


59.58,0 


0,0 

22,1 

48,4 

1.5,021 

52,923 
0 
0 

1 


9,0 
0.37,3 


0,0       13,7 


1,4 
23,8 


16,0 


19-14,9 
21  .36,7 
2,0 
28,6 

9,1 
21,5 


1  .  17,7 


17-26.27,3 

17-32..'J0,7 
38,3:17-34.5.3,0 


22. 
22. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
0. 
12  , 
14. 

16. 
16. 
19. 
20, 
20. 
21  , 


21  , 

1  . 

2  . 
2  . 
2. 
2  . 

23, 
0. 
0. 
0. 
1  . 
2. 


12 


38  .  25,94 
55.  11,20 
5.51,81 
9-28,18 
17-31,50 
54  .  54,20 
55,40 
31,5 
15,1 
45,83 


54. 

59- 

59. 

6, 


0 .  27,90 

2  .  47,43 
45  .  49,56 

7  .  28,90 
37  -  55,01 
55  .  5.5,49 
29.11,37 

55  .  54„92 

56  .  30,34 
9  •  25,24 

18.  1,17 
34  .  39,25 
52  .  17,32 

58  .  23,54 
21  .  59,40 
22.  0,23 
59.  18,2 
56  .  23,70 
54,71 
32,80 
10,94 
55,5 


17- 
34, 
52, 
58. 


17.  18., 30,74 
17.20.52,77 
21  .21  .21,27 
21  .55.48,12 
23  .  58  .  23,24 
0.23.41,13 
0  .  23  .  41,97 

0.59-  16,7 


17.25.46,02 

17.31  .46,60 
17.34.    8,89 


Error  of  Collimation  =  +  2",0.     For  Polaris  with  micrometer  it  is  =  +2",7. 

Error  of  Level  to  Nov.  25  =  +  1",08.     On  Nov.  27,  =  +  1",42.     For  the  re8t,  =  +  I",00. 

Meridian  Error  to  Nov.  27=  +  9",9-       For  the  re8t,  =  +  I2",S. 


B. 
BJ 
B.I 
B.I 

B.I 
B.I 

B.' 
B. 
B. 

I 

B.' 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 


(a)    I4',58  subtracted. 

•  Between   Nov.  27  and  Dec.   12,  the   sky    was 
clear  on  part  of  one  day  only. 
(6)    Steady. 


(c)    20,39  subtracted  from  the  mean. 

(rf)    20,21   subtracted. 

(e)    Micrometer  at  20,944:  21,944,  &c. 
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Day  of  tlie 
Month. 


Name  of  Star 
or  Planet. 


11. 


III. 


IV. 


VI. 


VII.  Wire. 


h.    m.      t. 


Mean 
of  Wires. 


h.     m. 


Dec.  16 


Dec  21 

Dec.  22 
Dec.  25 
Dec.  27 
Dec.  29 


a  Aquarii 

96  Aquarii .... 

a  Andromedae. 
(a)  Mars  1  L. . . . . . 

Mars  2  L 

{/>)  Polaris  with  \ 

micrometer    J 


6,9 
38,9 
36,7 
11,5 


20,2 
52,4 
51,9 


02L 

Mercury  1  L. 


57.10,0 

36,6 
42,0 


a  Aquarii.  .. 
a  Ophiuchi. 


a  Aquarii. 


4,9 
7,6 


©IL 

02L 

(c)  Polaris  with 

micrometer 

a  Arietis  . . .  . 
(rf)  a  Ceti 

Aldebaran.  .. 

J  2L 


10,0 

40,6 


26,0 
57-51,0 

51,1 
56,8 

19,4 

18,7 

20,9 

2,4 
24,9 

57.42,7 

55,3 


33,7 
5,9 
7,2 

38,6 


47,2 
19,5 
22,3 


0,9 
33,1 
38,0 

5,8 


14,0 
46,5 
53,0 


58.33,0 

5,8 
11,7 

32,9 

32,4 

34,3 

17,0 
S9,3 

58.23,6 
9,9 


53,0 
59-14,0 

20,6 
26,7 

46,3 

46,1 

47,9 

31,8 
54,0 

59-   5,0 

24,4 


11,1 


31,1 
26,0 


45,0 
40,3 


58,9 
54,9 


59-54,5 

35,7 
41,9 

0,0 

0,0 

1,4 

46,9 
9,1 

59-44,5 

39,1 

25,2 

13,2 

9,9 


19,8 
0.37,0 

50,0 
56,6 

13,3 

13,8 

14,8 

1,0 
23,3 

0.26,0 

53,6 
38,7 
27,0 
24,2 


21.56.27,6 

23  .  10  .  0,0 

23.59-  8,0 

0 .  29  .  32,3 

0  .  29 


21.55, 
23.  9, 
23  .  58  , 

0.28. 

0.28, 


47,22 
19,48 
22,44 
52,05 
52,93 


1.1.  17,0 


0  .  59  -  13,8 


17.57- 
18  .  39  - 

21  .  56  . 

17  -  26 . 
21.56. 

18  .  30  . 
18  .  32  . 


4,8 
11,6 


.27,6 

,28,3 

16,0 
.38,0 


17  ■  56 . 
18.38. 

21 .55. 

17-25. 


20,65 
.  26,76 

.  46,38 

46,22 


21  .  55  .  47,89 


1. 


1.57. 
2.52, 
4.25. 
6.58. 


8,1 
52,1 
41,0 
39,0 


18  .  29  . 
18.31. 

0  .  59 . 

1  .56. 

2.52. 
4.24. 
6.57. 


31,82 
54,08 

4,4 

24,43 
11,67 
59,04 
55,06 


Error  of  CoUimation. .  =  +  2",0.     For  Polaris  with  micrometer  it  is  =  +  2",7. 

Error  of  Level =  +  1",00. 

Meridian  Error =  -j-  12",3. 


(a)  111  observed. 

(6)  Very  unsteady.     Micrometer  at  20,926:  21,926,  &c. 

(c)  Micrometer  at  21,905;  22,905,  &c. 

(d)  27,00  subtracted  from  the  mean. 
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From    these    Observations    the    following    results    are    immediately  de- 
ducible : 


I.     Sidereal  Time  occupied  hy  the  Passage  of  the  Sun's  Diameter 

over  the  3Iericlian. 


1830. 

m.     s. 

1830. 

m.     X. 

Jan.  10 

2  .  20,86 

March  27 

2.    9,06 

12 

2  .  20,49 

28 

2.    8,90 

18 

2  .  19,56 

29 

2.    9,14 

19 

2  .  19,31 

30 

2.    9,28 

25 

2  .  17,86 

31 

2.    8,94 

Feb.     5 

2  .  15,70 

April     4 

2.    9,60 

8 

2  .  14,88 

6 

2.    9,52 

10 

2  .  14,34 

8 

2.    9,69 

11 

2  .  14,07 

14 

2.    9,87 

12 

2  .  14,04 

18 

2  .  10,60 

13 

2  .  13,42 

19 

2  .  10,44 

19 

2  .  12,69 

27 

2  .  11,53 

20 

2  .  12,32 

28 

2  .  11,79 

22 

2  .  11,34 

29 

2  .  12,20 

25 

2  .  11,67 

30 

2  .  12,14 

March     4 

2  .  10,37 

May     1 

2  .  11,95 

5 

2  .  10,18 

3 

2  .  12,58 

6 

2  .  10,41 

4 

2  .  12,98 

7 

2  .  10,01 

5 

2  .  12,87 

8 

2  .  10,38 

6 

2  .  12,99 

12 

2.    9,60 

8 

2  .  12,84 

14 

2.    9,17 

15 

2  .  14,49 

16 

2.    9,44 

17 

2  .  14,76 

21 

2.    9,16 

23 

2  .  16,04 

23 

2.    8,99 

28 

2  .  16,57 

25 

2  .    8,87 

31 

2  .  16,76 

26 

2.    8,71 

June     5 

2  .  17,76 

g2 
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I.     Sidereal  Time  occupied  hy  the  Passage  of  the  Sun's  Diameter 

over  the  Meridian,  continued. 


1830. 

in.     s. 

1830. 

m.        s. 

June     6 

2  .  16,90 

Sept.  26 

2.    8,49 

23 

2  .  17,89 

Oct.     4 

2.    9,13 

24 

2  .  18,04 

7 

2.    9,31 

30 

2  .  17,70 

8 

2.    9,62 

July     1 

2  .  17,65 

10 

2.    9,96 

13 

2  .  16,51 

13 

2  .  10,03 

14 

2  .  16,26 

15 

2  .  10,71 

16 

2  .  16,24 

18 

2  .  10,97 

19 

2  .  15,63 

20 

2  .  11,69 

21 

2  .  15,52 

21 

2  .  11,62 

25 

2  .  15,04 

22 

2  .  11,88 

26 

2  .  14,46 

29 

2  .  13,34 

27 

2  .  14,21 

30 

2  .  13,63 

28 

2  .  14,38 

Nov.     1 

2  .  14,15 

29 

2  .  14,13 

4 

2  .  14,76 

31 

2  .  13,86 

8 

2  .  15,61 

9 

2  .  15,98 

Aug.     3 

2  .  13,39 

11 

2  .  16,12 

17 

2  .  10,58 

12 

2  .  16,66 

21 

2  .  10,30 

15 

2  .  17,33 

22 

2  .  10,01 

17 

2  .  17,80 

23 

2.    9,81 

19 

2  .  18,36 

27 

2.    9,80 

21 

2  .  18,49 

30 

2.    9,14 

22 

2  .  18,92 

31 

2.    8,76 

23 

2  .  19,28 

Sept.  12 

2.    8,58 

24 

2  .  19,75 

13 
16 

2.    8,38 
2.    8,30 

25 

2  .  19,53 

Uec.   Id 

2  .  22,0d 

16 

2.    8,29 

16 

2 .  22,29 

19 

2.    8,19 

29 

2  .  22,26 
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II.     Sidereal  Time  occupied  by  the  Passage  of  Jui'iter's  Diameter 

over  the  Meridian. 


1830. 

s. 

1830. 

s. 

June  20 

3,82 

Sept.  4 

3,45 

22 

4,05 

8 

3,51 

27 

3,33 

11 

3,66 

28 

3,55 

12 

3,57 

30 

3,82 

13 

3,31 

14 

3,60 

July  11 

3,78 

17 

3,60 

13 

4,08 

18 

3,24 

14 

3,49 

24 

3,37 

15 

3,55 

25 

3,65 

16 

3,91 

26 

3,30 

20 

3,35 

21 

3,97 

27 

3,30 

22 

3,37 

Oct.  14 

•3,04 

23 

4,08 

15 

3,03 

25 

3,88 

20 

3,03 

27 

3,86 

23 

3,22 

28 

4,12 

24 

3,19 

29 

3,69 

26 

3,12 

31 

3,57 

Nov.  7 

3,02 

Aug.  2 

3,77 

8 

2,86 

3 

4,16 

9 

2,90 

18 

3,90 

11 

2,78 

19 

3,95 

12 

2,73 

21 

3,40 

19 

2,62 

25 

3,27 

i-'^ 
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III.    Sidereal   Time  occupied  hy  the  Passage  of  Saturn's  Ring 

over  the  Meridian. 


1830. 

s. 

1830. 

s. 

Jan.     5 

3,15 

March  29 

3,75 

9 

3,18 

30 

3,57 

18 

4,08 

April    3 

3,63 

Feb.     3 

3,60 

4 

3,45 

9 

3,78 

5 

3,48 

10 

3,40 

7 

3,15 

12 

3,80 

8 

3,45 

13 

3,63 

10 

3,30 

14 

3,49 

11 

3,06 

18 

3,55 

12 

3,05 

19 

3,58 

17 

3,07 

20 

3,92 

18 

3,28 

March     3 
4 
6 
6 
8 
13 

3,18 
4,01 
3,19 
3,83 
3,35 
3,24 

20 
24 
25 
27 
28 
29 

3,45 
2,83 
3,25 
3,41 
3,44 
3,35 

21 

3,38 

May     4 

3,32 

24 

3,80 

5 

2,86 

25 

3,32 

16 

3,08 

26 

3,27 

17 

2,96 

27 

3,36 

24 

3,02 

These  times  are  perhaps  generally  too  great:  and  they  are  always  liable 
to  much  uncertainty.  The  observation  of  a  limb,  particularly  of  a  small 
planet,  and  especially  the  observation  of  the  second  limb  when  the  planet 
is  faint,  is  very  difficult. 


Section    II. 

REDUCTION   OF   THE   OBSERVATIONS. 


The  observations  given  in  the  first  Section  are  subject  to  the  errors 
produced  by  an  erroneous  position  of  the  wires  in  the  telescope  with 
regard  to  the  axis,  and  an  erroneous  position  of  the  axis.  These  are 
naturally  divided  into  the  Error  of  CoUimation,  the  Error  of  Level  (or 
deviation  of  the  axis  from  horizontality),  and  the  Meridian  Error,  (or 
deviation  of  the  axis  in  azimuth). 

The  principle  of  correction  is  the  same  as  that  described  in  the  Volumes 
for  1828  and  1829.  With  the  exception  of  one  occasion,  when  the  Error 
of  Level  had  increased  to  an  inconvenient  magnitude.  I  have  not  attempted 
mechanically  to  remove  the  errors  by  alteration  of  the  screws.  And  in 
that  instance  I  only  endeavoured  to  diminish  the  error.  As  I  believe 
that  the  removal  of  the  errors  is  impossible,  while  the  measuring  of  them 
is  not  difficult,  I  have  adopted  the  method  of  applying  numerical  cor- 
rections to  the  observed  times  of  transit,  in  preference  to  that  of  attempting 
to  fix  the  instrument  in  its  proper  position. 

I.     ON   THE   ERROR   OF   COLLIMATlON. 

The  southern  mark,  a  few  seconds  from  the  meridian,  is  a  wooden  cross 
in  the  form  of  X,  on  the  top  of  Grantchester  steeple.  There  is  no  fixed 
northern  mark :  but  for  these  observations  I  have  placed  a  small  transit 
as  a  collimator  in  the  northern  opening,  and  observed  one  of  its  wires. 

The  method  of  observation  is  to  measure  (by  means  of  the  micrometer 
«crew)  the  distance  of  the  middle  wire  from  the  South  mark,  and  also  the 
distance  of  the  middle  wire  from  the  North  mark :  then  to  reverse  the 
instrument,  and  to  make  tlie  same  measures  again.  Observations  on  tlu- 
North  mark  only,  or  on  the  South  mark  only,  would  be  sufficient  if  after 
reversion  the  axis  coincided  witli  the  same  imaginary  line  in  space  as 
before  reversion.     This  however   I   find  is   not  the  case;   but  the   error  in 
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the  determination  will  be  affected  with  a  different  sign  according  as  the 
North  or  South  mark  is  used :  and  will  consequently  be  eliminated  by- 
taking  the  mean  of  determinations  with  the  North  and  South  mark.  The 
process  used  below  is  equivalent  to  this. 

The  following  are  extracts  from  the  CoUimation  Book.  The  whole  of 
the  observations  are  by  myself. 

By  the  discussion  of  many  micrometer  observations  of  Polaris  (given 
in  the  first  Section  of  this  and  preceding  volumes)  it  appears  that  one 
revolution  of  the  micrometer-head  =  17  ",056. 

March  2.  21''.  Observed  the  cross  and  collimator.  The  cross  very  distinct 
and  steady :  the  wire  of  the  collimator  seen  very  well. 

Illiiminated  end  of  axis  West, 

Reading  of  micrometer,  micrometer  wire  coinciding  witli  middle  I  oa  i  ka 

wire  (6  obs.) (  ' 

micrometer  wire  on  collimator  (Sobs.,!  ooiiT 

greatest  difF.  ,077).... )  ' 

micrometer  wire  on  cross  (6  obs.  greatest )  „_  ^~^ 

diff.  ,068) I  ^^'^^^ 

Illuminated  end  East, 

Reading  of  micrometer,  micrometer  wire  on  cross  (6  obs.  greatest")         ^^  ^^ 
diff.  ,082) I        ^^'"^* 


greatest  diff.  ,080) 


micrometer  wire   on  collimator  (8  obs.,)         „,.  . w. 


micrometer  wire  coinciding  with  middle)         nA  i  An 

■      fd   I    \  \        24,149 

wire  (b  obs.) f 

At  each   of  the   observations   the   micrometer  wire   is  taken  off  the  mark, 
and  is  then  put  on  it  afresh,  alternately  from  the  right  and  the  left. 

The  micrometer  readings  increase  as  the  wire  is  moved  ^ow  the  illumi- 
nated end  of  the  axis. 

Let  y  =^  error  of  coUimation  (in  revolutions  of  the  micrometer  screw), 
the  illuminated  end  being  West:  the  error  being  considered  positive  when 
the  line  of  coUimation  passes  to  the  East  of  the  celestial  meridian. 

Tlien  the  angular  distance  between  the  North  and  South  marks,  measured 
through  the  East,  is 

By  the  first  observations, 

180"  +  2y  +  22,117  -  24,154  +  25,726  -  24,154. 
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By  the  second  observations, 

180"  -  2  y  -  22,894  -  24,149  -  26,474  -  24,149. 
Equating  these,  iy  =  +  ,605,    and  3/  =  +  ,151  =  +  2",6. 

The  constant  subtractive  for  diurnal  aberration  is  nearly  0",2.  Thus 
we  have  for  the  error  of  colli  mation  of  the  middle  wire, 

Illuminated  end  West +  2",4 

East  -   2",8 

And  from  observations  of  Polaris  (see  Vol.  I.  p.  41,  and  Vol.  II.  p.  53,) 
it  was  found  that  the  magnitude  of  the  error  of  collimation  for  the  mean 
of  the  seven  wires,  is  less  than  that  for  the  middle  wire  by  0",7.  Thus  we 
have  for  the  error  of  collimation  of  the  mean  of  the  seven  wires. 

Illuminated  end  West +  1",7 

East  -  2",1 

May  26.  23^.  Observed  the  cross  and  collimator.  Soon  after  the  com- 
mencement a  heavy  shower  fell,  and  the  cross  was  seen  very  faintly.  The 
wire  of  the  collimator  not  well  seen,  from  the  extreme  dulness  of  the  sky. 

Illuminated  end  of  axis  East, 

Reading  of  micrometer  head,  micrometer  wire  coinciding  withl 

middle  wire  (6  obs.) f        24,007 

micrometer    wire    on    collimator!         00  ofio 

(Bobs.,  greatest  diff.  ,072)  j        29,963 

micrometer  wire  on  cross  (6  obs.,1 

greatest  diff.  ,084) j        22,955 

Illuminated  end  West, 

Reading  of  micrometer  head,  micrometer  wire  on  cross  (6  obs.,1  __  ^.^ 

greatest  diff.  ,067) j  '     ' 

micrometer     wire    on    collimatorl  ioq't't 

(Bobs.,  greatest  diff.  ,131) j  ^^^'-^77 

micrometer  wire  coinciding  withl         04  noT 

middle  wire  (6  obs.) j  '     ' 

These  observations  treated  in  the  same  manner  as  the  last,  give  for 
the  error  of  collimation  0,1785  =  3",05. 

This  determination  I  considered  very  doubtful,  as  I  had  inadvertently 
adjusted  the  collimator  so  that  a  great  range  of  the  micrometer  screw  was 
necessary:    and  as   I  feared  that  the   shower,    which  wetted  the   temporary 

H 


62  Reduction  of  the  Observations. 

wooden  supports  of  the   collimator,  might  have   altered   its   position.     The 
error  of  coUimation  thus  found  is  not  used  in  the  reductions. 

August  16.  6^     Observed  the  cross  and  collimator.     A  small  alteration 
had   been  made  in  the  position  of  the  object-glass  of  the  transit.     All  cir- 
cumstances favorable,  and  all  the  observations  satisfactory. 
Illuminated  end  West, 

Reading  of  micrometer  head,  micrometer  wire  coinciding  with!         _ . 

middle  wire  (6  obs.) J        24,090 

micrometer  wire  on  cross  (6  obs,,l 

greatest  difF.  ,058) j        ^'^'^^^ 

micrometer    wire    on    collimator!         „^  _  „ . 

(6  obs.,  greatest  difF.  ,048) j        ^7»5b4 

Illuminated  end  East, 

Reading   of  micrometer   head,   micrometer  wire   on    collimator!         ^^  -  ^^ 
(Gobs,  greatest  difF.  ,038) J         ^"'^^7 

micrometer  wire  on  cross  (6  obs.| 

; • / 

micrometer  wire  coinciding  withl 


micrometer  wire  on  cross  (6obs.|         „„  ._ 

greatest  difF.  ,027) / 


middle  wire  (6  obs.) j  ' 

Hence  the  error  of  coUimation  =0,171  =  2",9. 

And  correcting  for  diurnal  aberration,  and  for  the  inequality  of  intervals, 
we  have. 

For  the  error  of  coUimation  of  the  middle  wire. 

Illuminated  end  of  axisi  West +  2",7 

East  -   3",1 

For  the  error  of  coUimation  of  the  mean  of  the  seven  wires. 

Illuminated  end  of  axis  West +  2",0 

East -  2",4 

Oct.  14.  0''.  Observed  the  cross  and  collimator.  The  cross  was  steady, 
till  the  Sun  shone,  when  it  instantly  became  unsteady:  in  the  whole  of 
the  second  series  the  cross  was  very  unsteady  and  faint. 

Illuminated  end  East, 

Reading  of  micrometer  head,  micrometer  wire  coinciding  withl         „.  «^„ 
middle  wire  (6  obs.) j  ' 

micrometer  wire  on  cross  (6  obs., 1         oo  qq^ 

greatest  difF.  ,061)... /  '^ 

.,, micrometer    wire    on    collimator! 


>        21  448 
(6  obs.,  greatest  difF.  ,033) j 


r 
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Illuminated  end  West, 

Reading   of  micrometer   head,    micrometer  wire    on  collimator!  __    -^ 

(6obs.,  greatest  difF.  ,059) J  ''      ' 

micrometer  wire  on  cross  (8  obs.,1  „_  ^^^ 

greatest  diff.  ,086) j  ' 

micrometer  wire  coinciding  withl  „.  „  .^ 

middle  wire  (6obs.) J 

The  error  of  coUimation  =  0,171  =  2",9 ;  precisely  the  same  as  at  the 
last  determination.     The  corrected  values  are  of  course  the  same. 

II.     ON   THE   ERROR   OF   LEVEL. 

The  Error  of  Level  has  been  ascertained  by  the  use  of  the  spirit-level 
only.  The  level  has  always  been  applied  six  times,  alternately  with  the 
cross-level  East  and  West.  Most  of  the  observations  are  made  by  tlie 
assistant. 

The  error  is  considered  positive,  when  the  axis  of  the  telescope  pro- 
duced to  the  heavens  passes  to  the  East  of  the  meridian,  or  when  the 
Western  point  is  highest  When  the  illuminated  end  of  the  axis  is  East, 
the  error  is  increased  by  +0",15,  and  when  West  by  -  0",15,  for  the 
inequality  of  the  pivots:  (see  Vol  I.  p.  32,  33:  and  Vol.  II.  p.  51). 

Extracts  from  the  Level-Book. 


On  Jan. 

6. 

22". 

Illuminated  end  West,  the  W. 

pivot  highest  by 

-  2",92 

Feb. 

8. 

1.  . 

West 

-  2,69 

19. 

4.  . 

West 

-  3,51 

March 

3. 

22.  . 

East 

-  3,90 

a 

22.  . 

East 

-  4,39 

10. 

23.  . 

East 

-  4,62 

25. 

5.  . 

East 

-  6,38 

28. 

23.  . 

East 

-  6,01 

April 

8. 

2.  . 

East 

-  5,41 

19. 

6.. 

East 

-  5,68 

26. 
3. 

21.. 
0.  . 

East 

-6,61 
-  6,61 

May 

East 

17- 
81. 

23.  . 

East 

-6,70 
-  6,05 

0.. 

West 

June 

21. 
28. 

2.; 

21.. 

West 

-  6,31 

—  6,84 

West 

h2 
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July       11.      23.''      Illuminated  end  West,  the  W.  pivot  highest  by    —  6",23 

19.  1 West -6,13 

27.        0 West -5,92 

Aug.        3.        2 West -6,90 

16.     23 East -6,99 

As  the  error  had  now  increased  to  an  inconvenient  magnitude,  the 
Eastern  P'  was  lowered  on  Aug.  22. 

Aug.      22.  22".     Illuminated  end  East,  the  W.  pivot  highest  by  +  0",33 

30.        0 East +  0,52 

Sept.      13.        0 , East +1,02 

20.  0 East +1,33 

27.        0 East +0,88 

Oct.         4.        0 East +1,43 

11.        0 East +0,98 

16.        2 West ; +0,82 

24.     23 West +0,52 

Nov.        1.        1 West +1,29 

7.     23 West +0,88 

-       15.        1 West +1,68 

22.        0 West +1,08 

29.        0 West +1,42 

Dec.        6.        0 West... +1,00 

15.      23 West +1,00 

It  appears  that  in  the  beginning  of  this  year,  as  well  as  in  the  whole 
of  the  two  former  years,  the  Western  Y  has  been  gradually  sinking,  or 
the  Eastern  Y  gradually  rising.  I  have  no  knowledge  of  the  causes  of 
this  unsteadiness. 

III.     ON   THE    MERIDIAN   ERROR. 

The  meridian  error  has  generally  been  found  from  upper  and  lower 
transits  of  Polaris  or  S  U.  Minoris.  The  corrections  for  error  of  coUima- 
tion  and  error  of  level  being  applied,  the  minutes  and  seconds  of  the 
time  of  transit  below  the  pole  are  subtracted  from  those  for  the  transit 
above  the  pole,  and  the  remainder  divided  by  2,94  for  Polaris,  or  1,37 
for  5  U.  Minoris.  This  is  liable  to  a  small  error  (seldom  exceeding  0",2), 
if  only  two  transits  are  observed,  unless  a  correction  be  applied  for  the 
clock   rate,   and   the  change  of  the   star's   right   ascension.     This   correction 
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has  sometimes  been  applied,  and  sometimes  neglected.  But  if  three  con- 
secutive transits  be  obtained,  giving  two  determinations,  the  errors  of 
these  determinations  arising  trom  the  causes  above-mentioned  will  have 
equal  magnitudes  and  different  signs,  and  their  mean  will  therefore  be 
free  from  these  errors. 

No  other  astronomical  method  has  been  used  to  obtain  the  value  of 
the  meridian  error.  At  the  commencement  of  the  year  however,  when 
it  was  never  practicable,  and  generally  impossible  to  get  double  transits 
of  these  stars,  the  cross  on  Grantchester  steeple,  whose  position  had  been 
pretty  well  determined,  was  used  as  a  meridian  mark.  It  is  almost  un- 
necessary to  say,  that  no  use  was  made  of  it  when  the  astronomical  method 
became  practicable. 

Extracts  from  the  Meridian  Error-Book. 

Jan.  6.     3".     Illuminated  end  West. 

Readinpf  of  micrometer  head,   when  micrometer  wire  coincidedl         „ .  „,-„ 
witii  middle  wire  (Gobs.) J  '    ' 

micrometer   wire  on  crossl         okoio 

(6ob8.,  greatest  difF.  ,017). j        "'^'"^'^ 

Distance  of  middle  wire  from  cross  =  1,737  =  29",6. 

Hence,  considering  the  error  of  collimation  as  2",6,  and  the  cross  as 
being  13",9  West  of  the  meridian,  we  have  for  the  meridian  error  29",6 
—  2",6  —  13",9  =  +  13",1,  the  error  being  considered  positive  when  the 
telescope  is  made  to  point  East  of  the  South  and  West  of  the  North. 

Jan.  18.  23".  Illuminated  end  West.  With  similar  observations  the 
readings  were  24,063 ;  25,823 :  whence  meridian  error  =  + 13",5. 

Jan.  31.  1".  Illuminated  end  West.  The  readings  were  24,065 ;  25,758  : 
whence  meridian  error  =  +  12",4. 

Feb.  25.  1\  Illuminated  end  West.  The  readings  were  24,135;  25,718: 
whence  meridian  error  =  + 10",5. 

March  2.  21".  Illuminated  end  East.  The  readings  were  24,152 ;  22,894 : 
the  difference  =  1,258  =  21",5:  whence  the  meridian  error  =21",5  +  2",6-13",9 
=  +  10",2. 

March  8.  20".  Illuminated  end  East.  The  readings  were  24,086 ;  22,776 : 
whence  the  meridian  error  =  + 11",1. 


4. 

0''.  and    4. 

12. 

4. 

12 5. 

0. 

5. 

0 5. 

12. 

5. 

12 6. 

0. 
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March  30.     0".     Transit  of  Polaris,  corrected  for  coUimation  and  level     0".  56"".  16',0 
30.  12 Polaris  S.P 12  .  55  .  55,5 

The  difference  =  20,5,  whence  »  =  +  7",0. 

This  result  differed  so  much  from  those  preceding  and  following  it, 
that  (Polaris  having  been  very  unsteady)  I  rejected  it.  But  upon  exami- 
nation of  the  Clock  Errors  given  by  Polaris  on  March  30,  it  appears 
that  it  ought  to  have  been  kept. 

April      4.      0''.  and    4.   12.      By  Polaris  and  Polaris  S.P.,  error....  =+  11",8 

By  Polaris  S.P.  and  Polaris =  +  11,3 

By  Polaris  and  Polaris  S.P., =  +  12,1 

By  Polaris  S.P.  and  Polaris =  +  12,7 

The  mean  + 12",0  is  adopted  for  all. 

April  5.  G*".  The  Grantchester  cross  was  observed.  The  readings  were 
33,997:  22,751:  the  difference  =  1,246  = +21", 3,  whence  the  distance  of  the 
cross  from  the  meridian  towards  the  West  =  21",3  +  2",6  —  12",0=  + 11",9. 
This  differs  2",0  from  the  distance  used  in  the  determinations  above. 

April  17.     11",  17.  23  and  18.   11.     By  Polaris  S.P.,  Polaris,!  _ 

and  Polaris  S.P., j  ^"*""      ~  +  ^"  '^ 

April  18.  5**.  The  Grantchester  cross  was  observed.  The  readings  were 
23,996:  22,780:  the  difference  =  1,216  =  20",7:  whence  its  distance  from 
the  meridian  =  20",7  +  2",6  -  10",8  =  12",5. 

April   24.  23\  and  25.  11.  By  Polaris  and  Polaris  S.P.,  error =  +  10",0 

April   26.  11 26.  23.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris  

26.  23 27.  11.  By  Polaris  and  Polaris  S.P 

27.  11 27.  23.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

27:  23 28.  10.  By  Polaris  and  Polaris  S.P 

28.  10 28.  22.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

28.  22 29.  10.      By  Polaris  and  Polaris  S.P 

29.  10 29.  22.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

29.  22 30.  10.      By  Polaris  and  Polaris  S.P 

30.  10 30.  22.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

30.  22... May  1.  10.     By  Polaris  and  Polaris  S.P 

May       1.  10 1.  22.     By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

9",5  is  adopted  for  April  26  and  27 :  and  for  the  other  transits  8",9 :  8",1 : 
7",6:  7",6:  7",6:  8",3:  8",8:  8",8. 


=  + 

9,3 

=  + 

9,7 

=  + 

9,6 

=  + 

9,1 

=  + 

8,6 

=  + 

7,5 

=  + 

7,6 

=  + 

7,6 

=  + 

7,7 

=  + 

8,8 

=  + 

8,8 
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May       2.  22  and     3.10.  By  Polaris  and  Polaris  S.P.  error =+     9",7 

3.  10 3.  22.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris  =  +     9,7 

3.  22 4.  10.  By  Polaris  and  Polaris  S.P =+  10,4 

4.  10 4.  22.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris =  +  10,2 

4.22 5.10.  By  Polaris  and  Polaris  S.P =+    9,0 

9",7:  9",7:  10",0 :  10",3:  9",6:  9",0  are  adopted  for  the  transits.  -'^ 

May     17.  21,  18.     9  and  18.  21.      By  Polaris,  Polaris  S.P.,1  _         ^ 

and  Polaris, |  ^^''°''      "  +     ''" 

June       1.     8,     1.   20  and     2.     8.     By  Polaris  S.P.,  Polaris,! 

and  Polaris  S.P ]^"''''      =+10,5 

June       4.20,     5.     8 5.20.     By  Polaris,  Polaris  S.P.-l  ,    -„-, 

•',„,.  >  error      =  +  10,0 

and  Polaris, J 

June     18.     7,18.19 19-     7-     By  Polaris  S.P.,  Polaris,!  _  q„ 

and  Polaris  S.P J  '"■™'"      ~  "^     "'*' 

July     27.10,27.22 28.10.     By  ^U.Minoris,!  _ 

SU.  Minoris  S.P.,  and  5U.  Minorisj  ^"°^ ~  "^       ' 

27.22,28.10 28.22.     By  5  U.  Minoris  S.P.,1    ^^^^  ^         gg 

5  U.  Minoris,  and  2  U.  Minoris  S.P. J  '"  ' 

8",8  is  adopted  for  the  last  four  transits. 

July     29.  10  and  29.  22.  By  5U.  Minoris,  and  ^U.  Minoris  S.P.  error  =  +     8,8 

Aug.    30.     2 30.14.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

30.14 31.     2.  By  Polaris  and  Polaris  S.P 

31.     2 31.   14.  By  Polaris  S.P.  and  Polaris  

31.' 14... Sept.  1.  2.  By  Polaris  and  Polaris  S.P 

4",75  is  adopted  for  the  last  five  transits. 

Sep.      16.     2  and  16.  14.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris error 

Sep.      30.     1 30.13.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

Oct.        4.     1 4.13.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

Oct.        9.  11 9.  23.      By  Polaris  and  Polaris  S.P 

Oct.     14.  11 14.  23,  15.  11  and  15.  23.      By  Polaris,) 

•PJ 


Polaris  S.P.      Polaris;  and  Polaris  S 

Oct.      17.23 18.11.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris , 

Oct.      19.  23,  20.  11 20.  23.      By  Polaris  S.P. ,  Polaris,! 

and  Polaris  S.P., J  ' 

Oct.      22.23 23.11.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

Oct.      25.23 26.11.     By  Polaris  S.P.  and  Polaris 

Oct.      29.22 30.10.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris 


=  + 

5,0 

=  + 

5,0 

=  + 

4,2 

=  + 

4,8 

=  + 

5,0 

=  + 

2,6 

=  + 

6,0 

=  + 

7,9 

=  + 

7,0 

=  + 

6,0 

=  + 

4,9 

-  + 

5,7 

=  + 

7,0 

=  + 

8,5 

Oct.      31.  22    Nov.  1.  10   and   Nov.  1.    22.  By   Polaris  S.P.I 

Polaris,  and  Polaris  S.P.J  * 


=  +     8,5 
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Nov.       3.  22,  4.  10  and  4.  22.     By  Polaris  S.P.,  Polaris,  andl  ,      „„  „ 

^   Polaris  S.P : r"""-      =+     ^'^^ 

By  the  observations  of  Polaris  Nov.  7.  10,  7.  22,  8.  10,  8.  22,  9.  10, 
9.  22,  using  three  consecutive  observations  for  the  error  at  the  middle 
observation, 

Nov.     7.22 error  =+    8",5 

8.10 =+    8,8 

8.22 =+    9,3 

9.10 =+    9,9 

By  the   observations  of  Polaris  Nov.  10.  21,    11.  9,    11.  21,    12.  9,   and 

12.  21, 

Nov.  11.     9 error      =+    8",2 

11.21 =+    8,2 

12.     9 =+    8,4 

Nov.     14.  21  and  15.     9.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris error      =+     9",3 

Nov.     16.21 17.     9.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris =  +  10,1 

Nov.     18.21 19.     9.      By  Polaris  S.P.  and  Polaris =+11,0 

By  the  observations  of  Polaris  Nov.  22.  9,  22.  21,  23.  9,  23.  21,  24.  9, 
and  24.  21. 

Nov.  22.  21 error      =+    9",0 

23.  9 =+    9,1 

23.21 =+    9,5 

24.  9 =+    9,9 

Dec.    12.     8,  12.  20  and  13.  8.     By  Polaris,  Polaris  S.P.I  _       .   „ 

and  Polaris, J*"  ~  ' 

By  the  application  of  numerical  corrections  corresponding  to  the  errors 
given  in  this  section,  the  Observed  Transits  are  reduced  to  the  transits 
which  would  have  been  observed  if  the  instrument  had  been  correctly 
in  its  proper  position.  The  general  rule  in  the  employment  of  the  varying 
errors  has  been,  to  use  the  error  for  the  observations  before  and  after 
the  time  for  which  it  is  determined,  leaving  off,  if  possible,  at  a  con- 
siderable interruption  in  the  observations.  This  wUl  be  seen  on  examining 
the  errors,  and  the  time  through  which  they  are  used,  as  given  at  the 
foot  of  every  page  of  the  Observed  Transits. 

The  multiplication  of  the  errors,  by  the  numbers  corresponding  to  the 
observed  stars  and  planets,  is  always  performed  with  a  sliding-rule.  The 
calculation  is  not  carried  beyond  hundredths  of  seconds. 


Section  III. 

CLOCK  ERRORS  AND  CLOCK  RATES. 


The  true  clock  time  of  passage  over  the  meridian  being  now  found, 
it  is  convenient  to  divide  the  observed  bodies  into  three  classes :  Known 
or  Fundamental  Stars,  Unknown  or  undetermined  Stars,  and  Planets  (in- 
cluding the  Sun  and  Moon).  The  first  of  these  are  used  to  determine  the 
error  of  the  clock. 

The  stars  which  I  have  used  as  Known  Stars,  are  taken  from  the 
60  stars  of  the  Nautical  Almanac:  and  the  Mean  Right  Ascensions  for 
Jan.  1,  1830,  which  I  have  used  in  this  Volume,  are  formed  from  those 
for  Jan.  1,  1829,  used  in  Vol.  II.  by  adding  the  annual  precession  given 
in  the  Astronomical  Society's  Catalogue.  The  observations  of  these  stars 
made  in  1829  and  1830,  are  therefore  immediately  comparable. 

From  these  Mean  Right  Ascensions,  the  Apparent  Right  Ascensions 
have  been  found  by  means  of  the  Tables  accompanying  the  Astronomical 
Society's  Catalogue.  The  values  of  log  A  and  log  JB  are  taken  from  those 
Tables,  and  those  of  log  C  and  log  D  from  the  Supplement  to  the  Nautical 
Almanac.  No  interpolation  has  ever  been  attempted:  the  numbers  for 
the  epoch  nearest  to  the  time  of  observation  being  always  used. 

The  Clock  Errors,  as  shown  by  every  transit  of  a  Known  Star,  being 
found  by  comparing  the  Clock  Time  of  Transit  with  the  Star's  Apparent 
Right  Ascension,  the  Clock  Rates  are  then  found  by  comparing  the  Clock 
Error  indicated  by  any  star,  with  the  Clock  Error  given  on  another  day 
by  the  same  star.  The  observations  are  then  divided  into  groups  (termi- 
nating if  possible  at  an  interruption  of  a  few  hours  or  a  day),  and  from 
the  various  values  of  the  Clock  Rates  for  the  intervals  comprehending, 
preceding,  and  following  that  time,  I  fix  (as  well  as  1  can)  upon  the 
rate  which  the  clock  probably  had  through  each  group.  This  is  termed 
in  the  Tables,  the  Adopted  Rate.  Applying  this  rate  (with  a  contrary 
sign),  for  the  number  of  hours  equal  to  the  Right  Ascension  of  the  star, 
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to  the  Clock  Error  given  by  that  star,  I  find  the  Clock  Error  at  0'' 
sidereal  time,  as  shewn  by  that  star.  The  same  being  done  for  all  the 
stars  in  the  group,  a  set  of  values  is  obtained  which  differ  only  in  con- 
sequence of  errors  of  observation,  and  errors  in  the  assumed  Right  Ascension. 
Neglecting  the  former,  I  find  values  for  the  latter,  by  taking  the  mean 
of  all  the  Clock  Errors  at  0''  sidereal,  and  subtracting  that  mean  from 
each  of  them.  The  excess  or  defect  of  each  is  supposed  to  be  due  to 
the  excess  or  defect  of  the  assumed  Right  Ascension,  on  the  true  Right 
Ascension :  and  thus  the  last  column  of  the  Tables  is  formed. 

The  following  are  the  names  of  the  Known   Stars,   and  their   assumed 
mean  Right  Ascensions  for  Jan.  1,  1830. 


Star's  Name. 


Assumed  mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 


h.       m. 


Star's  Name. 


Assumed  mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 


h. 


a  Cassiopeiae. 

Polaris 

a  Arietis 

aCeti 

a  Persei 

Aldebaran  ... 
Capella  .^^..,. 

Rigel 

/3Tauri 

y  Orionis,... 

h  Orionis 

6  Orionis  ...., 

^Orionis 

a  Orionis  .... 

Sirius 

Castor 

Procyon  .... 

Pollux 

oHydrse  .... 


0  .  30  . 
0  .  59  . 


1 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

6 

7 
7 


57  . 

53  . 
12  . 

26  . 
4  . 
6  . 

15  . 

16  . 
23  . 

27  . 
32  . 
45 

37 
23 
30 


7  .  34 
9  .  19 


54,62 
33,1 
36,60 
24,15 
13,85 
10,59 
8,78 
22,38 
.  33,23 
.  1,23 
.  19,67 
.  35,60 
.  11,18 
.  58,41 
.  39,34 
.  44,59 
.  24,19 
.  54,35 
.  14,16 


Regulus 

aUrsae  Majoris 

/3  Leonis ». 

Spica 

Arcturus 

e  Bootis 

a*  Librae 

a  Coronae  Borealis». 

a  Serpentis „ 

h  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

^  Ursae  Minoris 

a  Lyrae > 

/3  Lyrae 

a  Aquilae 

/3  Aquilae.... 

a"  Capricorni , 

a  Cygni , 


9  .  59 

10  .  53 

11  .  40 

13  .  16 

14  .  7 
14  .  37 

14  .  41 

15  .  27 

15  .  35 

16  .  5 

16  .  18 

17  .  27 

18  .  27 
18  .  31 

18  .  43 

19  .  42 

19  .  46 

20  .  8 
20  .  35 


,  18,85 
.  10,14 
.  23,15 
.  14,91 
.  54,74 
.  33,83 
.  29,48 
.  29,73 
.  54,18 
.  26,91 
.  69,86 
.  2,95 
.  9,1 
.  11,19 
.  48,35 
.  29,45 
.  57,92 
.  37,07 
.  38,54 
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Star's  Name. 

Assumed  mean  A.R. 
Jan.  1,   1830. 

Star's  Name. 

Assumed  mean  A.R. 
Jan.  I,  1830. 

A.        VI.        s. 

h.        m.        s. 

a  Ceohei 

21   .  14  .  31,07 
21   .  22  .  36,31 
21  .  26  .  26,12 

a  Aauarii 

21  .  57  .     3,18 

22  .  56  .  18,07 

23  .  59  .  37,17 

/3  Aquarii 

d  Peffasi  ■•••• 

/3  Cephei 

a  Andromedae 

i2 
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Bay  of 

Observation, 


Jan. 


Jan.  7 


Jan.  8 


Jan.  9 

Jan.  10 
Jan.  12 

Jan.  17 
Jan.  18 


Jan.  21 

Jan.  24 
Jan.  31 


Star's  Name. 


a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran . . 

Capella 

Rigel 

/JTauri 

Sirius 

Regulus  . .  . 


a  Persei . . . 
Aldebaran 
Capella  . . . 

Rigel 

/3  Tauri . . . 


Q  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran 

Capella 

Rigel 

S  Ursas  Minoris. 


a  Ceti 

a  Persei . . . 
Aldebaran 


Reduced  Time 
of  Transit. 


h. 


Ceti. 


a  Arietis. 
o  Ceti 


Aldebaran  . . 

Capella 

Rigel 

g  Ursae  Min. 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

«  Persei  . .  . . 
Aldebaran  . . 

Capella 

Sirius 

Castor 

Procyon  . .  . , 
Pollux 


S.P. 


Polaris 

a  Arietis . .  . 

a  Ceti 

a  Persei . . . . 
Aldebaran. . 

a  Ophiuchi. 
a  Lyrse  . . . . 


a  Andromedae . . 


2. 

3, 

4. 

5. 

5. 

5. 

6.34 

9-56 


37,07 
27,62 
24,00 
22,77 
35,76 
12  .  46,86 
53,06 
31,72 


3. 
4. 
5, 
5. 
5, 

1  , 

2. 
3, 
4. 
5, 
5 
18 


9 

23 

1 

3 

12 


,  27,23 
,  23,57 
.  22,37 
,  35,44 
,  46,56 


54  .  48,72 

50 .  36,48 
9  •  26,96 

23  .  23,33 
1  .  22,10 
3  .  35,12 

23  .  59,7 


Apparent  A.R. 


h.    m,     a. 


53. 
12. 
26. 

4. 

6, 
15 


6.37 


24,77 
15,42 
11,71 
10,56 
23,51 
34,61 
40,72 


9  .  59  .  19,62 


12. 
26. 

4. 

6. 
15, 


15,39 
11,70 
10,56 
23,51 
34,61 


Clock 
Slow. 


2  .  50  .  36,20 
3.  9.26,75 
4.23.23,15 

2  .  50  .  36,00 

1  .  54  .  48,01 

2  .  50  .  35,54 

4  .  23  .  23,08 
5.  1.21,61 
5.  3.34,72 
6  .  23  .  58,8 


1.57-37,11 

2  .  53  .  24,75 

3  .  12  .  15,37 
4.26.11,69 
5.  4.10,56 
5.  6.23,51 

18  .  26  .  48,3 

2  .  53  .  24,73 
3.  12.  15,35 
4.26.11,69 

2  .  53  .  24,73 

1  .  57  .  37,06 

2  .  53  .  24,70 


57. 
54. 
50. 

9 

23 

1 


8,7 
48,76 
36,50 
26,86 
23,74 
22,31 


6  .  34  .  52,38 

7  .  20  .  57,90 
7.27.37,18 
7.32.  7,45 


56. 
54. 
50. 

9. 

23. 


55,5 

49,31 

37,07 

27,53 

24,09 


2  .  47,70 
2  .  47,80 
2  .  47,71 

47,79 
2 .  47,75 
2  .  47,75 
2  .  47,66 

47,90 

2.48,16 
2  .  48,13 
2  .  48,19 
2  .  48,07 
2  .  48,05 

2  .  48,39 
2  .  48,27 
2  .  48,41 
48,36 
48,46 
2  .  48,39 
2  .  48,6 

2  .  48,53 

2  .  48,60 

48,54 

2  .  48,73 

2  .  49,05 
2  .  49,16 


4.26.  11,62 

5  .    4  .  10,49 
5.    6.23,46 

6  .  26  .  48,8 


59  .  45,9 
57 .  36,97 
24,63 
15,17 
11,61 
10,47 
40,75 
46,09 
30 .  25,57 
34  .  55,79 


53 
12 
26 
4 
37 
23 


Clock's 
losin;;  Rate. 


2  .  48,54 
2  .  48,88 
48,74 
2  .  50,0 


17.24.14,72 
18  .  28  .  22,59 

23  .  56  .  49,57 


0  .  59  •  43,6 

1  .  57  .  36,93 

2  .  53  .  24,60 
3.  12  .15,12 
4.26.  11,59 

17.27.    1,98 
18.31.    9,79 

23  .  59  .  36,73 


37,2 

48,21 

48,13 

48,31 

47,87 

48,16 

48,37 

48,19 

48,39 

48,34 


2  .  48,1 
2  .  47,62 
2  .  47,53 
2  .  47,59 
2  .  47,50 

2  .  47,26 
2  .  47,20 

2  .  47,16 


+  ,06 
-  ,01 


+  ,18 
+  ,21 
+  ,20 
+  ,16 
+  ,15 

+  ,02 

+  ,19 
+  ,25 
+  ,23 
+  ,27 
+  ,32 


+  ,26 
+  ,19 
+  ,4I 

+  ,20 

+  ,16 
+  ,21 

0,00 
+  ,05 
+  ,06 


-,14 

-,17 
-,03 
-,67 
-,72 
+  ,06 


,20 
,20 
,24 
,12 


-,02 


-S    0! 


25 
19 


2 
2 
2 
2 
2 

22 
3 
1 
1 
1 
1 


Adopted 
.Rate. 


4 
2 

8 
9 
9 


6 
6 
9 
1 
1 
13 


45 


+  ,18 


Error  of 
assimied  R.A. 


+  ,23 


+  ,27 


+  ,24 


+  ,20 


,00 


,70 


,36 


,10 


-,10 


+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 


,04 
,06 
,04 
,03 
,01 
,01 
,11 
,11 

,05 
,01 
,06 
,06 
,08 


+ 
+ 

+ 


,03 
,10 
,04 
,02 
,07 
,00 
+    0,1 


+ 


+ 


,02 
,05 
,02 


,06 
,05 


-  ,19 

+  ,17 

+  ,03 

+  1,3 


+ 


+ 

+ 

+ 


11,1 
,06 
,13 
,06 
,36 
,06 

,17 
,00 
,20 
,15 


,19        +  0,5 

+  ,06 

-  ,03 
+  ,03 

-  ,05 


+      ,03 
-       ,02 


•  Bad  observation. 
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Day  of 
Observation. 


Feb.  1 
Feb.  3 


Feb.  4 

Feb.  7 
Feb.  8 


Feb.  9 


Feb.  la 


Feb.  n 
Feb.  12 

Feb.  1.^ 
Feb.  11 


Star's  Name. 


a  Arietis . 


Sirius. . . ., 
Castor  . . . , 
Pollux... 
a  Hydrae. 
Reswlus . . 


a  Ophiuchi 

a  Lyras 


a  Cygni 


a  Andromedae . . 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran  

Capella 

/JTauri 

Castor 

Procyon 

Pollux 


a  Ceti. . . 
a  Persei. 
Capella  . 
ft  Tauri . 
Sirius.. . 
Castor.. 
Pollux.. 


a  Andromedae . . 


Polaris 0.56.44,4 


a  Arietis . . 

a  Ceti 

Aldebaran . 
Capella  . . . 
li  Tauri . . . 

Sirius 

Castor 

Pollux 


Redaced  Time 
of  Transit. 


1  .  54  .  50,03 


34 .  54,85 
21  .  0,79 
32  .  10,46 
16  .  30,34 
56  .  34,98 


17.24.  17,54 
18.28.25,30 

20  .  32  .  53,29 


17. 
18. 


20  .  35  .  37,27 


23. 
0. 
1  . 
2. 
3. 
4. 
5. 
5. 
7. 
7. 
7. 

2, 
3. 
5. 
5. 
6. 
7. 
7. 


56 
56 
54 
50 

9 
23 

1 
12 

21 

.27 
,32 


52,61 

46,6 

52,72 

40,27 

30,73 

27,47 

26,05 

50,50 

2,07 

.  41,49 

.  11,85 


50 .  40,34 
9  •  30,42 
25,90 
50,28 
56,59 
2,11 
11,47 


23  .  56  .  52,33 


a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran 


Polaris  . . . 
a  Persei . . 
Sirius .... 
n  Hydraj. 
Regulus. . 


a  HydriE 

Regulus 


Polaris.  . . 
a  Arietis. 


Apparent  A.R. 


h.    m. 


Clock 
Slow. 


1  .  57  .  36,74  2  .  46,71 

6  .  37  .  40,67  2  .  45,82 
7.23.46,13  2.45,34 

7  .  34  .  55,86  2  .  45,40 
9.19-  15,702  .  45,36 
9  .  59  .  20,20  2  .  45,22 


27.    2,32  2 
31  .10,05  2 


2  .  43,98 


23. 
0, 
1 

2. 
3, 

4, 
5, 
5 
7 

7 
7 


.  44,78 
,  44,75 


59 .  36,65 
59 .  30,5 
57  .  36,64 
5S  .  24,32 
12  .  14,67 
11,36 
10,14 
34,34 
46,10 
25,58 
55,83 


26 
4 
15 
23 
30 
34 


2  .  53  .  24,31 

3  .  12  .  14,63 
5.  4.10,13 
5.  15.34,33 

6  .  37  .  40,61 

7  .  23  .  46,10 
7  .  34  .  55,84 


2  .  43,97 
2  .  44,21 
44,23 
44,05 
44,02 
44,09 
44,37 


1  .  54  .  52,39 

2  .  50  .  40,22 

4  .  23  .  26,98 

5  .  1  .  25,78 
5.12.  50,09 
6 .  34  .  :>&,5r) 
7.21.  1,91 
7.32.11,52 

1.54.52,19 
2  .  50  .  40,00 
3.  9.. 30,16 
4  .  23  .  26,83 

0  .  56  .  42,1 
3.    9-2.9,86 
0.34.56,17 
9.  16.31,10 
9  .  56  .  35,53 

9.  16.30,35 
9  .  56  .  35,27 

0.56.41,2 
1.54.51,43 


59 .  36,62 

59-29,1 

57  .  36,61 

53  .  24,29 

26.  11,33 

,    4.10,10 

.  15.3.1.,31 

,  37  -  40,61 

,  23  .  46,09 

.  34 .  55,84 


1  .  57  -  S6,60 

2  .  53  .  2.1-,28 
3.  12.  14,.59 
4.26.  11,31 

0  .  59  .  27,8 
3.  12.  14,55 
6  .  37  -  40,59 
9-19-L'i,75 
9  .  59  .  20,30 

9 -19 -15,76 
9  -  59  -  20,30 

0 .  59  .  26,6 

1  .  57  ■  36,55 


.  44,04 
.43,9 

-  43,92 
.  44,05 
.  43,94 
■  43,89 

-  44,09 
.  43,84 
.  44,03 
.  44,09 

-  43,98 


44,29 

44,7 

44,22 

44,07 

44,35 

44,32 

44,22 

44,02 

44,18 

44,32 


2  .  44,41 
2  .  4.1.,28 
2  .  4-1.,  43 
2  .  44,48 

2  .  45,7 
2  .  44,69 
2  .  44,42 
2  .  44,65 
2  .  44,77 

2  .  45,41 
2  .  45,03 

2  .  45,4 
2  .  45,12 


Clock's 
losing  Rate. 


-  ,08 

-,16 
-,18 
-,18 


-  ,22 
-,22 


-,39 

-  ,40 
-,19 
-,20 

-  ,20 

-,19 
-,13 

-  ,26 
-,20 
-,28 

-,18 
-,18 
+  ,14 
+  ,21 

-  ,30 
+  ,06 
+  ,39 

+  ,12 

+  ,15 
+  ,01 
+  ,23 
+  ,09 
+  ,17 
0,00 
+  ,09 

-  ,05 

+  ,19 
+  ,21 

+  ,11 
+  ,22 


+  ,26 
+  ,20 

-  ,08 

-  ,05 

+  ,76 
+  ,26 


+  ,24 


J,    .      Adopted 
-S  I   I     Rate. 


11 

16 
16 
16 


11 
11 


7 
18 
18 
18 
21 
3« 

5 
21 

5 

19 
19 
1 
1 
6 
1 
1 


Error  of 
assumed  R.A. 


-,10 


-  ,20 


-,26 


-,06 


+  ,13 


+  ,13 


+  .22 


+  ,24 


+  ,24 


+  .18 


+  ,38 

-  ,09 

-  ,03 

-  ,05 

-  ,19 

+    ,01 

-  ,01 

-  ,02 

+  ,05 
0,0 

-  ,07 
+  ,06 

-  ,04 

-  ,09 
+  ,11 

-  ,14 
+  ,06 
+  ,12 
+  ,01 

-  ,15 
+  ,09 
+  ,10 

-  ,08 

-  ,12 

-  ,05 
+  ,23 

+  ,09 
+  0,5 

+  ,01 

-  ,15 
+  ,13 
+  ,09 

-  ,01 

-  ,22 

-  ,06 
+    ,08 

+  ,02 

-  ,12 
+  ,03 
+  ,07 

+  1,1 

+     ,10 

-  ,21 
,00 

+  ,11 

+     ,20 

-  ,19 

+  0,4 
+    ,12 
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Day  of 
Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A.     m. 


Apparent  A.R. 


A.    m.      s. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


^•3 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


Feb.  14 


Feb.  18 


Feb.  19 


Feb.  20 


Feb.  24 
Feb.  25 

Feb.  28 


a  Ceti 

a  Persei 

Capella 

/3  Tauri 

S  Orionis 

f  Orionis 

a  Orionis 

Sirius 

Castor 

Pollux 


a  Andromedae . . 

a  Persei 

Aldebaran  

Capella 

/S  Tauri 

i  Orionis 

e  Orionis 

^  Orionis 

a  Orionis 

Castor 

Procyon  

Pollux 


a  Andromedae  . . 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran 

Capella 

y  Orionis 

2  Orionis 

e  Orionis 

^  Orionis 

a  Orionis 

Castor 

Pollux 


Polaris 

a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran  . . 
a  Hydrae.  . . . 
Regulus .... 


Sirius. . . 
Procyon 


Castor.. . 
Procyon  . 
Pollux. . . 


a  Andromedae  . . . 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 


2. 
3. 
5. 

r,. 

5. 

5. 
5. 
6. 

7. 
7. 

23. 
3. 
4. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5, 
5, 
7. 
7. 
7. 

23, 
0, 
1 

2, 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
7. 

0. 
2. 
3. 
4. 
9. 
9 

6, 

7. 

23, 
0, 
1 
2 
3 


50.39,14 
9  •  29,40 
1  .  24,96 

12  .  49,28 

20  .  35,49 
29  .  27,04 
43  .  14,48 
34  .  55,65 

21  .  0,98 
32  .  10,80 

56  .  51,03 
9  •  28,87 

23  .  25,74 
1  .  24,28 

12  .  48,69 
20.35,10 

24  .  50,95 
26,56 
13,75 

0,65 
39,77 
10,12 


23.59 
3.  12 
4.26 


56.51,12 

56  .  38,5 

54  .  51,48 

50  .  38,68 

9-28,78 

23  .  25,99 

1  .  24,30 

13  .  16,47 

,  20 .  34,76 

,  24  .  50,89 

,  29  .  26,39 

,  43  .  13,82 

,  21  .    0,55 

.32.  10,24 


53  .  24,23 
12.  14,.50 
4.  10,01 
1 5  .  34,24 
23  .  20,52 
32  .  12,08 
45  .  59,40 
37  .  40,57 
23  .  46,06 
34  .  55,80 


,  4 
,  15 
.23 
.27 
5.32 
5.45 
7.23 
7.30 
7.34 


36,.56 

14,39 

11,18 

9,93 

34,17 

20,46 

36,42 

12,02 

59,34 

,  46,02 

,  25,52 

55,77 


56  .  38,8 
50 .  38,77 
29,14 
26,21 
30,78 
34,84 


9 
23 
16 
56 


23 
0 
1 
2 
3. 
4. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
7. 
7. 

0. 

2. 

3, 

4. 

9 

9 


59  ■  36,56 
59 .  23,6 
57  •  36,46 
53.24,15 
12  .  14,37 


34 .  54,78 
27  .  39,62 


56. 
56. 
54. 
50. 
9 


50,35 

33,0 

50,41 

37,60 

28,05 


26, 

4. 

16. 

23. 
27. 
32. 
45. 
23. 
34 


11,17 
9,89 
1,99 
20,45 
36,40 
12,00 
59,32 
46,02 
55,77 


59  •  23,0 
53.24,13 
12  .  14,34 
26.11,16 
19-15,78 
59  •  20,35 


7  .  20  .  57,88 
7  .  27  .  37,27 
7.32.  7,35 


6  .  37  .  40,41 

7  .  30  .  25,46 

23  .  59  -  36,51 

0  .  59  .  20,3 

1  .  57  -  36,37 

2  .  53  .  24,06 
3.  12.  14,20 

7  .  23  .  45,91 
7  .  30  .  25,42 
7.  34,.  55,66 


44,2 
45,36 
45,20 
2  .  44,95 
2  .  45,00 
2  .  45,51 

2  .  45,63 
2  .  45,84 


.  45,09 
.  45,10 
.  45,05 
.  44,96 
.  45,03 
.  45,04 
.  44,92 
.  44,92 
.  45,08 
.  45,00 

.  45,53 
.  45,52 
.  45,44 
.  45,65 
.  45,48 
.  45,36 
.  45,47 
.  45,46 
.  45,59 
.  45,37 
.  45,75 
.  45,65 

.  45,44 
.45,1 
.  44,98 
.  45,47 

-  45,59 
.  45,18 
.  4.5,59 
.  45,52 

-  45,69 
.  45,51 
.  45,61 
.  45,50 
.  45,47 
.  45,53 


,  46,16 
,47,3 
.  45,96 
.  46,46 
.  46,15 


2  .  48,03 
2  .  48,15 
2  .  48,31 


+  .27 

+  ,20 

,18 

,18 


,25 
,22 
,17 

,15 
,16 
,14 
,15 
,13 
,08 

,10 

,17 

,07 

+  >17 

+  ,16 

-,09 


+  ,08 
+  ,07 
-,26 
-,06 

+  ,33 
+  ,04 
+  ,15 
-  ,09 
+  ,10 
-,12 


-,11 

-,S9 
_,13 
—  ,05 
+  ,07 

+  ,07 
,02 

,12 

,08 
,22 
,19 

,28 
+  ,58 
+  ,31 


3 
2 
4 
4 


4 

4 

8 
7 
7 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
10 
4 


1 
1 
1 

8 

7 

10 
6 


11 
5 
5 

9 

4 

9 


+  ,06 


-,11 


-,02 


+  ,18 


+  ,33 


+  ,55 


+  ,08 

+  ,09 

+  ,02 

-  ,07 
,00 

+  ,01 

-  ,11 

-  ,12 
+  ,03 

-  ,03 


+ 

,02 

,00 

— 

,08 

+ 

,13 

— 

,04 

— 

,16 

— 

,05 

— 

,06 

+ 

,07 

,16 

+ 

,22 

+ 

,12 



,09 

— 

0,4 



,05 

+ 

,08 

— 

,33 

+ 

,08 

+ 

,02 

+ 

,19 

+ 

,01 

+ 

,11 

,00 

— 

,02 

+ 

,04 

_ 

1,0 

+ 

,15 

— 

,01 

— 

.26 

— 

,20 

+ 

,31 

_» 

,10 

+ 

,10 

+ 

,01 

+ 

1,2 

— 

,22 

+ 

,27 

,04 

*. 

,13 

» 

,01 

+ 

,15 

•  This  is  apparently  a  bad  observation  (the  intervals  of  the  wires  are  too  small.) 
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Day  of 

Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A. R. 


A.    m.      s. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


■a  5> 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


March  3 


March  4 


March  5 


March  6 


March  7 


Sirius 

Castor 

Pollux 

a  Cephei  S.P.  . . 

a  Hydros 

a  Aquilae 

a  Cygni 

a  Andromedse  . . 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran 

Capella 

7  Orionis 

S  Orionis 

€  Orionis 

f  Orionis 

a  Orionis 

Procyon  

Pollux 

a  Cephei  S.P.  . . 

a  Hydrae 

Regulus 

a  Andromedae  . . 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran 

Capella 

7  Orionis 

J  Orionis 

€  Orionis 

f  Orionis 

a  Orionis 

Castor 

Procyon  

Pollux 

a  Cephei  S.P.  . . 

a  Hydrae 

Regulus 

a  AndromedsD . . 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

Aldebaran 

Capella 

a  Orionis 

Castor 

Procyon  

Pollux 

Regulus 

a  Andromedce .. 
0  U.  MinorisS.P 
Castor 


34  .  50,59 
20.56,12 
22  .  5,81 
11-39,39 
16 .  26,00 

19  •  39  .  38,97 

20  .  32  .  47,64 


.37. 


6 

7  .  23  .  45,86 

7  .  34  .  55,62 


9-14 

9.19 

19.42 

20.35 


40,29)2  .  49,70 
2  .  49,74 
2.49,81 
29,60|2.  50,21 
15,75,2  .  49,75 
28,96.2  .  49,99 
37,68i2  .  50,04 


23.56 
0.56 


54 
50 

9 
23 

1 
13 
20 
24 
29 
43 
27 
32 
11 
16 
56 


23.56. 
54, 
50. 
9 
23. 
1  . 
5.  13. 
5.20. 
5.24 
5.29 
5.43. 
7.20. 
7.27 
7.32 
9.11 
9.16 
9.56, 


46,33 

27,6 

46,29 

33,81 

24,07 

20,97 

19,48 

11,59 

30,1 6 

45,96 

21,80 

9,05 
34,96 

5,48 
39,63 
25,83 
30,34 

46,07 

45,87 

33,71 

.  23,69 

20,47 

19,23 

11,31 

2.9,70 

.  45,67 

.21,38 

8,66 

.  55,46 

.  34,72 

5,1 

.39,40 

.  25,40 

30,00 


23 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
7. 
9 
9 
9 

23 
1 


53. 
12. 
26. 
4. 
16. 
23. 


59  ■  36,49  2  . 

59-17,1   \2. 

51 .  36,28  2  , 

23,95^2  . 

14,01j2  , 

10,94  2  , 

9,57.2  , 

l,77i2  , 

20,22,2  , 

.27-36,16,2, 

.32.  11,78  2, 

.  45.59,ll|2, 

.  30  .  25,36|2  , 

.  34  .  55,60,2  , 

.  14  .  29,62  2  . 

.  19.15,74!2, 

.  59  .  20,35  2  . 

59  -  36,49,2  . 
57  .  36,28|2  , 
53  .  23,92,2  , 
12  .  13,98|2  , 
26.  10,92|2. 
9,53|2  , 
1,75  2. 

20,20  2  . 

36,15  2. 

11,752. 

5.9,09,2 

45,83,2  . 

2.5,34,2  . 

55,.59:2 
14.29,64,2. 
19.1.5,74,2. 
59  .  20,38  2  , 


4. 
16 
23 
27 
32 
45 
23 
30 
34 


23  .  56  .  45,66 
0 .  56 .  27,5 

1  .  54  .  45,83 

2  .  50  .  3.3,01 


23.59 
0.59 
1.57 


9 
23 

1 
43. 
20 
27 
.32. 


23,19 
20,10 
18,77 

8,18 
54,98 
34,24' 

4,6. 


53 
12 
26 
4 
45 
23 
30 
34 


56  .  29,38    9 .  59 


36,49  2  . 
16,3  ,2. 
36,26  2  . 
23,92  2  . 
13,962  . 
10,902  . 
9,.';02. 
59,07  2  . 
45,82  2. 
25,34  2  , 
55,57  2  , 
20,38  2  . 


23  .  56  .  44,72  23  .  59  .  36,49  2  . 


6-24.    6,7 
7-20.54,31 


6.27.    0,3    2 
7  .  23  .  45,79,2 


50,16 
49,5 

W,99 
50,14 

49,94 
49,97 
50,09 
50,18 
50fi6 
50,20 
49,98 
50,06 
50,40 
50,12 
49,99 
49,91 
50,01 

50,42 
50,41 
50,21 
50,29 
50,45 
50,30 
50,44 
50,50 
50,48 
50,37 
50,43 
50,37 
50,62 
50,44 
50,24 
50,34 
50,38 

50,83 

48,8 

50,43 

50,91 

50,77 

50,80 

50,73 

50,89 

50,84 

51,10 

50,92 

51,00 

51,77 

53,6 

51,48 


+  ,58 

+  ,57 

,50 

,43 


,57 

,57 

,53 

,54 

,42 

,35 

,36 

,34 

,36 

,34 

,35 

+  ,56 

+  ,31 

-  ,22 

+  ,16 

+  ,37 

,26 
,42 
,07 
,35 
,48 
,21 
,26 
,44 
,28 
,39 
,37 
,31 
,22 
,32 
,25 
,43 
,37 

,41 

,03 
,70 
,48 
,35 
,43 
,46 
,47 
,48 
,48 
.62 

+  .94 
+  ,64 


7 
3 
3 

11 


7 

7 

7 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

4 


12 


+  ,31 


+  ,24 


+  ,37 


+  ,54 


+  .56 


-  ,13 

-  ,09 

-  ,03 

+  ,35 

-  ,11 

+  ,01 

+  ,05 

+  ,14 

-  0,5 

-  ,05 
+  ,09 

-  ,11 

-  ,09 
+  ,02 
+  ,11 

-  ,01 
+  ,13 

-  ,09 

-  ,02 
+  ,31 
+  ,02 

-  ,12 

-  ,20 

-  ,11 

+  ,11 

+  ,07 

-  ,14 

-  ,07 
+  ,07 

-  ,09 
+  ,05 
+  ,11 
+  ,09 

-  ,02 
+  ,03 

-  ,05 
+  ,20 
+  ,01 

-  ,21 

-  ,11 

-  ,08 

+  ,10 

-  2,0 

-  ,34 

+  ,11 

-  ,03 

-  ,03 

-  ,11 
+  ,03 

-  ,05 
+  ,20 
+  ,02 
+  ,05 

+  ,31 
+  2,0 

-  ,15 


7<? 


Clock  Errors  and  Clock  Rates.    1830. 


Day  of 
Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A.    m.     s. 


Apparent  A.R. 


h.    m.      a. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


a  ^ 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


March  7 
March  8 


March  11 
March  12 


March  13 


March  l6 


March  20 


March  21 


March  23 
March  24 


March  25 


Pollux. 


Polaris 

*a  Persei . . . 
Capella . . . 
a  Orionis . . 

Castor 

Procyon  . . 

Aldebaran. 

Aldebaran 
Capella  . . . 
a  Orionis . . 

Sirius 

Procyon... 
Pollux 


a  Andromedae . 

Polaris 

a  Arietis 

a  Persei 

Aldebaran 

Sirius 

Castor 

Procyon 

Pollux 


o  Andromedae . 

Aldebaran 

Capella 

a  Orionis 

Sirius 

Castor 

Procyon  

Pollux 


a  Arietis.. . 
a  Persei . .  . 


a  Arietis . . 
a  Persei  . . 
Aldebaran. 
Capella . . . . 

Sirius 

Castor 

Pollux 


a  Orionis. 


Sirius 

Castor  . . . , 
Procyon  . 
Pollux. . . . 
a  Hydrse . 
Regulus  . 

Procyon  . 


7.32.    4,08 

0 .  56 .  21,6 
3.    9-22,87 


7  .  34  .  55,55 


2  .  51,47 


I 

43 
20 
27 


17,46 

6,98 

53,85 

33,22 


59  .  15,5 

12  .  13,92 

,    4.    9,46 

45  .  59,04 

,  23  .  45,78 

,  30  .  25,31 


53,9 

51,05 

52,00 

52,06 

51,93 

52,09 


4  .  23  .  17,51 


4.26.10,81 


2  .  53,30 


23 
1 
43 
34 
27 
32 


16,98 
15,67 

5,17 
46,55 
31,19 

1,58 


26. 
4. 

45. 

37. 
.30. 
,34. 


10,79 
9,35 
58,95 
40,13 
25,25 
55,47 


23  .  56  . 
0.56, 


54 

9 

23 


6.34 


20 
27 
32 


42,12  23 
16,6  0 
41,91 

16,45 
46,02 
51,44 
30,90 
1,12 


23.56.40,2623 


23. 
1  . 
43. 
34. 
20. 
27. 
31  , 


14,78 
13,25 
2,94 
44,12 
49,79 
29,01 
59,50 


1.54.38,10 
3.9-  15,26 

1  .  54  .  37,35 
3.9.  14,56 
4.23.11,72 
5  .  1  .  10,32 
6.34.41,28 
7  .  20  .  46,72 
7.31.  56,35 

5  .  42  .  58,62 


34.39,14 
20 .  44,83 
27-24,13 
31  .  54,52 
16.  14,86 
56 .  19,41 


7 .  27-.  23,61 


59 .  36,49 
59-11,9 
57  •  36,18 
12  .  13,79 
26.10,77 
37.40,11 
23 .  45,69 
30 .  25,23 
34  .  55,47 


36,50 
10,72 
9,24 
58,88 
40,05 
45,63 
30.25,18 
34  .  55,41 


5Q 
26 
4 
45 
37 
23 


1  .  57  .  36,12 
3.12.  13,63 


57 
12 
26 
4 
37 
23 
34 


36,12 

13,61 

10,62 

9,11 

89,95 

,  45,54 

.  55,32 


5  .  45  .  58,75 

6  .  37  .  39,89 

7  .  23  .  45,48 
7  .  30  .  25,05 
7  •  34  .  55,26 
9.19-15,57 
9  .  59  •  20,28 


7.30.25,03  3.    1,42 


,  53,81 
,  53,68 
,  53,78 
.  53,58 
.  54,06 
.  53,89 

.  54,37 
.55,3 
.  54,27 
.  54,13 
,  54,32 
.  54,09 
,  54,25 
.  54,33 
.  54,35 

.  56,24 
■  55,94 
•  55,99 
.  55,94 
.  55,93 
.  55,84 
.56,17 
.  55,91 


2  .  58,02 
2  .  58,37 


58,77 
59,05 
2  .  58,90 
2  .  58,79 
2  .  58,67 
2  .  58,82 
2  .  58,97 

3.    0,13 


0,75 
0,65 
0,92 
0,74 
0,71 
0,87 


»55 


,6S 
,58 
,45 
,49 

,50 

,21 
,42 
,43 
,43 
,49 
,48 

,52 

,55 
,48 
,51 
,51 
,46 
,27 
,46 

,62 
,54 
,58 
,54 
,61 
,53 
,61 
,52 

,54 
,61 

,75 
,68 

,56 
,55 
,60 
,61 

,59 

,69 
,61 
,59 
,59 
,54 
,55 

,50 


2 
2 
1 
2 


1 

4 
4 
9 
4 
5 


7 
7 
1 
1 
5 
1 
1 

3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

7 

7 

1 
1 

5 
5 
5 
5 
5 


3 
3 
8 
3 

19 
18 


,50 


,42 


,42 


,52 


,57 


,63 


,m 


,66 


,61 


,68 


-  ,16 

+  2,0 

+  ,01 

+  ,05 

-  ,11 

+  ,04 


+  ,04 

-  ,10 

-  ,01 

-  ,22 
+  ,24 
+  ,07 

+  ,21 

+  1,1 

+  ,07 

-  ,10 
+  ,06 

-  ,21 

-  ,07 
+  ,01 
+  ,03 

+  ,38 

-  ,02 
+  ,01 

-  ,06 

-  ,09 

-  ,18 
+  ,13 

-  ,13 

-  ,16 
+  ,16 

+  ,01 

+  ,26 

+  ,07 

-  ,06 

-  ,22 

-  ,09 
+  ,05 


+  ,01 

-  ,11 
■f  ,16 

-  ,02 

-  ,10 
+  ,05 

,00 


•  Certainly  a  bad  observation. 
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I      Day  of 
Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A,    m. 


Apparent  A.R. 


h.    m.      s. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losins  Rate. 


a  " 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


Mardi  25 
March  26 


March  27 


March  28 
March  29 


March  30 


April  .3 


April  4 


Pollux 

a  Persei  — 
Aldebaran . 
Capella  . . .  . 
a  Orionis.  . . 

Sirius 

Castor 

Procyon . . . 
Pollux 

a  Arietis... . 
a  Persei . . . . 
Aldebaran  . 
Capella  . . .  . 
a  Orionis . . 

Sirius 

Castor 

Procyon . . . . 
Pollux 

o  Persei . . . 

a  Persei . .  . 
Aldebaran . 
a  Orionis . . 

Sirius 

a  Hydrae.  ., 
Regulus ... . 

Polaris  . . .  . 

a  Arietis 

a  Persei . .  . 
Capella  . . . , 
a  Orionis . . 

Sirius 

Castor , 

Procyon  . .  , 

Pollux 

Polaris  S.P. 

.Sirius 

Castor 

Procyon ... 

Pollux 

a  Hydr«. . . 

Polaris.. . . 
a  Persei . . . 
Capella  . .  . 
a  Orionis. . 

Sirius 

Castor 

Procyon  . . 

Pollux 

Hei^ulus  .  . 
Polari*  S.P. 


7.31  .53,82 


9-  11,60 
23.  8,51 
1.  6,97 
42  .  56,62 
34 .  38,06 
20  .  43,31 
,  27  .  22,85 
31  .52,99 


1  .54. 
3.  9. 

4.23. 


1 

42 
34 
20 
27 
31 


33,25 
11,48 
7,57 
5,94 
55,90 
37,10 
42,54 
22,02 
52,11 


3.  9-  9,66 


9.  8,88 
23.  5,86 
42  .  53,97 
34 .  35,21 
16.  11,03 


9.56.15,31 

0.56.  0,5 
1  .  54  .  30,94 


8,01 
3,31 


3. 
5. 
5.42.53,17 

6  .  34  .  34,53 

7  .  20  .  39,86 
7  .  27  .  19.35 


7.31  . 
12  .  56 . 


34 
20 
27 
31 
16 


49,57 
12,3 

32,66 
37,90 
17,37 
47,64 
8,23 


0.56.    2,6 
3.    9-    5,78 
5 .    1  .    1,44 
5.42.51,10 

6  .  34  .  32,49 

7  .  20  .  37,67 
7  .  27  .  17,24 
7.31  .47,60 
9  .  56  .  12,80 

12.56.    3,2 


7.34.55,243.    1,42 


3  .  12  .  13,52  3  . 

4  .  26  .  10,55  3  . 
5.    4.    8,98  3. 

5  .  45  .  58,693  . 

6  .  37  .  39,85  3  . 

7  .  23  .  45,433  . 
7.30.25,013. 
7  .  34  .  55,23:3  . 


36,08  3  . 

13,503  . 

10,543  . 
8,963. 

58,68  3  . 

39,83  3  . 

45,413. 
30  .  24,99  3  • 
34  .  55,22  3  . 


57 
12 
26 
4 
,45 
37 
23 


3.12.  13,49 


12. 
26. 
45. 
37. 
19- 


13,47 
10,50 
58,64 
39,79 
15,51 


9  .  59  .  20,23 


59  ■  10,8 
57  .  36,07 
13,45 
8,88 
58,62 
39,78 
45,35 
24,94 
55,14 
10,8 


12 
4 
45 
37 
23 
30 
34 
59 


6  .  37  .  39,69 

7  .  23  .  45,27 
7  .  30  .  24,87 
7  .  34  .  55,06 
9.19-15,44 


.^9  •  10,8 
12.  13,40 
4.  8,77 
45  .  58,55 
37  .  39,68 
23  .  45,24 
30 .  24,85 
34 .  55,03 
59-20,18 
59  .  10,8 


1,92 
2,04 
2,01 
2,07 
1,79 
2,12 
2,16 
2,24 

2,83 
2,02 
2,97 
3,02 
2,78 
2,73 
2,87 
2,97 
3,11 

3,83 

4,59 
4,64 
4,67 
4,58 
4,48 
4,92 

10,3 
5,13 
5,44 
5,57 
5,45 
5,25 
5,49 
5,59 
5,57 

58,5 

7,03 
7,37 
7,50 
7,42 
7,21 

8,2 

7,52 

7,33 

7,45 

7,19 

7,57 

7,61 

7,43 

7,38 

7,6 


,68 

,57 
,63 
,64 
,65 
,52 
,73 
,74 
,82 

,68 

,10 

,93 

1,01 

,71 
,94 
,75 
,81 
,87 

1,81 

,76 
,83 
,94 
,92 
,75 
,81 


,77 
,85 
,85 
,78 
.67 
,87 
,87 
,82 


,47 
,48 
,46 
,55 


.42 
,35 
,40 
,16 
,20 

,11 
,01 
,41 


5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
6 


,82 


,85 


,85 


,82 


,64 


,23 


,24 


,00 


— 

,03 

+ 

,05 

,00 

+ 

,04 

— 

,28 

+ 

,03 

+ 

,06 

+ 

,14 

+ 

,05 

+ 

,10 

+ 

.13 

— 

,13 

— 

,21 

— 

.10 

,00 

+ 

,13 

+ 

,06 

+ 

,07 

+ 

,06 

— 

,07 

— 

,26 

+ 

,17 

+  5,6 

— 

,21 

+ 

,07 

+ 

,15 

+ 

,01 

— 

,22 

,00 

+ 

,10 

+ 

,08 

— 

7,1 

•. 

,26 

+ 

,07 

+ 

,20 

+ 

,12 

— 

,11 

+  0,8 

+ 

,12 

— 

,09 

+ 

,02 

— 

,25 

+ 

,13 

+ 

.17 

— 

.02 

— 

.09 

+  0,1 

Uhdoubtedly  a  bad  observation. 
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Clock  Errors  and  Clock  Rates.     1830. 


Day  of 
Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


/i.    >n.     3. 


Apparent  A.  R. 


Clock 
Slow. 


h.    m.       s.  m.     s 


Clock's 
losing  Rate. 


Q 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


April 


April  6 


April  7 


April  8 


April  9 


April  10 


April  11 


April  12 


Polaris 

*a  Arietis 

«  Persei 

Aldebaran  . . . . 

Capella 

a  Orionis 

Sirius 

Castor 

Procyon  

Pollux 

Regulus 

Polaris  S. P.... 
a  Andromedae . 


Polaris  . 
Capella 


a  Hydrae. 

Regulus.  . 
ft  Leonis. 
Polaris.. . 


a  Arietis. . 
Capella  . . 
a  Orionis  , 
Sirius.  . . . 
Castor. . . . 
Procyon.  . 
Pollux . . . , 
tRegulus. . 
Polaris . . . 


a  Arietis. 
a  Persei . . 
Castor. . . 
Procyon. . 
Pollux... 


a  HydrsB.  . . 
Regulus. . . . 
ft  Leonis.  . . 
Polaris  S.P. 


a  Persei . . . . 
a  Orionis.  . . 

Castor 

Procyon. . . . 

Pollux 

a  Hydr£B.  .. 

Regulus. . . . 

J/3  Leonis .  . 

Polaris  S.P. 


Castor 

Procyon. . . . 

Pollux 

Polaris  S.P. 


0.56. 


54 
9 
23 
1 
42 
34 
20 
27 
31 
5G 


12.56 
23.56 


1,2 

28,99 

5,63 

2,76 

1,02 

50,82 

32,04 

37,52 

17,04 

47,20 

12,34 

0,9 

28,57 


0.56.    2,9 
5.1.    0,80 

9.16.    6,84 

9.56.  11,54 

11.37-16,13 

0.56.    2,5 


1 

5 

5.42 

6.34 


54 .  27,44 
0  .  59,80 
49,70 
31,03 
36,44 
15,90 
46,05 
10,71 
53,9 


20 
27 
31 
5(3 
55 


0 
1 
3 

4 
5 
5 
6 

7 

7 

7 

9 
12 
23 

0. 

5, 


59 
57 
12 
26 
4 
45 


10,8 
36,06 
13,37 
10,40 
8,74 
58,53 
37  .  39,65 
23  .  45,23 
24,83 
55,02 
20,16 
10,8 
36,66 


3. 


.30 
.  34 
.59 
■59 
■59 


59  .  10,8 
4.    8,73 


9.19-15,39 
9.59^  20,14 
1 1  .  40  .  24,72 
12.59-11,0 

1  -  57  -  36,06 
5.    4.    8,69 

5  .  45  .  58,48 

6  .  37  -  39,60 

7  •  23  .  45,16 
7  -  30  .  24,78 
7  .  34  -  54,96 
9^59.  20,14 
0-59-  11,1 


1  .  54  .  26,91 
3^  9^  3,95 
7  -  20  .  35,72 
7-27-  15,24 
7  -  31  .  45,44 

9  -  16  .  5,35 
9  -  56  -  10,07 

11  .37-  14,65 

12  .  55  .  59,6 


3. 
5. 
7. 
7. 
7. 
9. 
9 
11, 


9 
42 
20 
27 
31 
16 
56 
37 


2,99 

48,14 

35,14 

.  14,29 

,  44,50 

,    5,22 

9,74 

14,34 


12.56.    2,4 

7  .  20  .  34,25 
7  .  27  -  13,77 
7  -  31  .  44,01 
12.56.    0,0 


57  -  36,06 
,  12  .  13,33 
,23.45,15 
,  30  .  24,76 
,  34  .  54,95 


9-19-15,34 
9.59-20,11 
11  .40.24,71 
12.59-  11,2 


12, 
45, 
23, 
30, 
34, 


9-19 

9.59 

11.40 

12.59 


13,32 
58,43 
45,10 
24,73 
54,90 
15,33 
20,10 
24,71 
11,3 


7  -  23  .  45,09 
7  .  30  .  24,71 
7  .  34  .  54,89 
12.59-  11,4- 


9,6 

7,07 

7,74 

7,64 

7,72 

7,71 

7,61 

7,71 

7,79 

7,82 

7,82 

9,9 

8,09 

7,9 
7,93 

8,55 
8,60 
8,59 
8,5 

8,62 
8,89 
8,78 
8,57 
8,72 
8,88 
8,91 
9,43 
17,2 

9,15 
9,38 
9,43 
9,52 
9,51 


3.  9,99 
3  .  10,04 
3  .  10,06 
3-11,6 


10,33 
10,29 

9,96 
10,44 
10,40 
10,11 
10,36 
10,37 

8,9 


10,84 
10,94 
3.  10,88 
3.  11,4 


,22 
,43 

,39 
,26 
,42 
,14 
,18 
,39 
,44 

,56 


,21 

,33 
,39 


,39 

,48 
,36 
,32 
,34 
,36 
,36 


,53 
,41 
,71 
,64 
,60 

,48 
,48 
,49 


,47 
,50 
,26 
,46 
,44 
,12 
,32 
,31 


,88 
,50 
,48 


1 
7 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 

21 


4 
2 


9 
2 
3 
3 
3 
3 
3 


,29 


,30 


,38 
,53 


,54 


,34 


,35 


,49 


+  1,9 

+  ,05 

-  ,06 
+  ,01 

-  ,01 

-  ,12 

-  ,03 
,05 
,08 
,05 


+ 
+ 


+  2,1 
+    ,11 

-0,1 

-  ,11 

-  ,02 
+    ,02 

-  ,01 

-  0,2 


+ 
+ 


+ 
+ 


,05 
,14 
,02 
,21 
,07 
,09 
,11 


+  7,9 

-  ,17 

+  ,03 

-  ,01 
+  ,07 
+  ,06 

-  ,03 
+  ,01 
+  ,01 
+  1,5 

+  ,11 

+  ,04 

-  ,32 
+  ,16 
+  ,12 

-  ,19 
+  ,05 
+  ,03 

-  1,5 

-  ,05 
+    ,05 

-  ,01 
+  0,4 


*  Apparently  a  bad  Observation:  see  the  Observed  Transits. 


X  The  Observed  Transit  is  diminished  by  2*. 
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Day  of 

Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


h .    m.      s. 


h.    m. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


April  16 


April  17 


April  18 


April  19 


April  20 


April  2i 


April  25 


'Aldebaran  . 
a  Orionis  . . 
Polaris  S.P. 


Castor 

Proeyon  

Pollux 

Q  Cephei  S.P.  . . . 
/3  Cephei  S.P.  . . . 

Regulus 

(3  Leonis 

a  Cassiopeia?  S.P. 

Polaris  S.P 

Spica < 

Arcturus 

Polaris 


a  Orionis 

Sirius 

Castor 

Proeyon  

H-PoUux 

a  Cephei  S.P. 
f3  Cephei  S.P. 

Regulus 

/3  Leonis 

Polaris  S.P... 
Spica 


a  Orionis . . . 

Sirius 

Castor 

Proeyon  . .  . 

Pollux 

Regulus  . .  . 
ft  Leonis. . . , 
Polaris  S.P. 

a  Hydrae.  . . 
Regulus  .  .  . 
ft  Leonis. . . 
Polaris  S.P. 


Castor  . . 
Proeyon. 
Pollux.. 
Regulus. 
a  Pegasi. 
Polaris . . 


April  26   I  Regulus. 


a  Orionis. . . 

.Sirius 

Castor , 

Regulus. .  .. 
Polaris  S.P. 


4.22.58,21 
5  .  42  .  45,41 
12.56.    1,2 


4  .  26  .  10,27 

5  .  45  .  58,35 
12  .  59  •  12,1 


3.  12,06 
3  .  12,94 
3  .  10,9 


7.20. 

7.27. 
7.31  . 

9-11 

9.23. 

g.SCy. 

11 .37. 

12.27. 

12.55. 

13.  13 

14.  4. 
0.55. 


42. 
34. 
20. 
27. 
31  . 
11  . 
23. 
56. 


11  .37 
12.55 
13.  13 


31,34 
10,84 
41,13 
17,86 
12,92 

6,30 
10,94 
40,44 
55,5 

3,20 
42,77 
56,5 

44,29 
25,48 
30,89 
10,35 
40,23 
17,35 
12,00 

5,74 
10,34 
57,5 

2,78 


7. 
7. 
7. 
9. 
9. 
9. 

11  . 

12  . 
12. 
13. 
14. 

0. 

5. 

6. 

7. 

7. 

7. 

9. 

9. 

9. 
11 . 
12  . 
13. 


,  23  .  44,98,3 

,  30  .  24,63  3 

,  34  .  54,79  3 

14.31,27  3 

,26.26,14  3 

59  •  20,02  3 

40 .  24,66  3 

.  30  .  54,02  3 

,59.  12,3    3 

,  16.16,893 


7  .  56,44 
59  .  12,5 


45 

37  .  39,41 
23  .  44,96 
30 .  24,60 
34  .  54,77 
14.31,32 
26  .  26,20 
59  .  20,00 
40  .  24,66 
59  .  12,5 
16.  16,88 


58,32  3  . 
3. 


42  .  43,61 
34 .  24,80 
20 .  30,22 
9.75 
39,88 
5,19 
9,93 
58,4 


27. 
31. 
.56. 
37. 
55. 


5  .  45  .  58,31 

6  .  37  .  39,39 

7  .  23  .  44,95 
30  .  24,59 
.S4  .  54,76 
59  .  19,98 
40 .  24,65 
59  ■  12,7 


9-16.  0,09 
9  .  56 .  4,57 
1 1  .  37  .  9,24 
12.55.55,8 


9-19.  15,19 
9  •  59 .  19,97 
1 1  .  40  .  24,65 
12.. 59.  13,0 


7. 
7. 
7. 
9- 
22. 
0. 


20  .  27,43 
27.  6,92 
31  .37,16 
.56.  2,34 
53.  0,20 
55  .  54,3 


7. 
7. 
7. 
9. 
22. 
0. 


23 
30 
34 
59 
56 


44,86 
24,51 
54,66 
19,92 
18,04 


59.  14,4 


5  .  42  .  40,14 
6.. 34.  21,62 
7  .  20  .  26,91 
9.. 56.  1,73 
12.55.54,2 

9.56.    1,12 


5  .  45  .  58,24 

6  .  37  .  39,29 

7  .  23  .  44,84 
9.59.19,90 

12.59.  14,4 

9.59.19,89 


13,64 

13,79 

13,66 

13,41 

13,22 

13,72 

13,72 

13,58 

16,8 

13,69 

13,67 

16,0 

14,03 

13,93 

14,07 

14,25 

14,54 

13,97 

14,20 

14,26 

14,32 

l.';,0 

14,10 

14,70 
14,59 
14,73 
14,84 
14,88 
14,79 
14,72 
14,3 


3.  l.'>,10 
3.  1.5,40 
3.15,41 
3.17,2 


17,43 
17,59 
3.  17,50 
3.  17,58 
3.  17,84 
3.20,1 

3.  18,10 
3.17,67 
3.17,93 
3.  18,17 
3  .  20,2 

3.  18,77 


,53 


,56 

,57 
,56 


,56 
,56 


,54 
,54 
,43 
,46 

,56 
,98 
,54 
,60 

,41 

,67 
,66 
,66 
,59 
,61 
,53 
,40 


,56 
,61 
,G9 


,54 
,55 
,52 
,54 


,57 
,51 
,50 

,59 


,60 


6 
6 


2 

10 

1 

1 

1 
1 
1 
1 


,55 


,59 


,57 


,60 


,65 


,54 


,58 


-  2,2 


+ 

,10 

+ 

,25 

+ 

,12 

— 

,18 

— 

,37 

+ 

,12 

+ 

,07 

,09 

+ 

3,1 

,00 

— 

,04 

+ 

2,1 

_ 

,02 

— 

,14 



,01 

+ 

,16 

_ 

,16 

+ 

,07 

+ 

,11 

+ 

,13 

+  0,8 

— 

,12 

+ 

,01 

— 

,12 

,00 

+ 

,10 

+ 

,14 

— 

,01 

— 

,12 

— 

0,5 

— 

,17 

+ 

,11 

+ 

,07 

+ 

1,8 

_ 

,08 

+ 

,07 

— 

,02 

+ 

,01 

+ 

,07 

+  2,3 

+ 

.16 

— 

,29 

— 

,05 

+ 

,13 

+ 

2,1 

+     ,01 


•  A  bad  observation:  see  the  Observed  Transits. 
t  Bad  observation  :   see  the  Observed  Transits. 
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Day  of 

Observation. 


April  26 


April  27 


Star's  Name. 


April  28 


April  29 


April  30 


May  1 


Polaris  S.  P.... 

Spica 

Arcturus 

«  Pegasi 

a  Andromedae  . 
Polaris 


Aldebaran  . . .  . 

a  Orionis 

Sirius 

Castor 

Procyon  

Pollux 

Regulus 

Polaris  S.  P.... 

Spica 

Arcturus 

a  Pegasi 

a  Andromedee  . 

Polaris 

a  Arietis 


Aldebaran 

a  Orionis 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Regulus 

Polaris  S.P.... 

Spica 

Arcturus 

a  Andromedae  . 

Polaris 

a  Arietis 


Aldebaran  . . . . 

Castor 

Procyon 

a  HydrsB 

Regulus 

Polaris  S.  P.... 

Spica 

Arcturus 

a  Pegasi 

a  Andromedae . 
Polaris 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A.     )«. 


Aldebaran  . 

Castor 

Procyon. . . . 
Regulus . . . . 
Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus. . . 
Polaris  .... 


Castor 

Procyon. . 
Pollux... 
a  Hydrae . 


12.55 

13.  12 

14.  4 
22.52 
23.56 

0.55 


ApparentA.R. 


Clock 
Slow. 


53,3    12 

58,1713 
,  37,54  14 

58,95 

17,89 
,53,1 


22. 
42. 
34. 
20. 
27. 
31  . 
56. 


12.55 
13.12 
14.  4 
22.52 
23.56 
0.55 
1  .54 


22. 
42. 
20. 
27. 
31  . 
55. 


12.55, 
13.12 
14.  4 
23.56 
0.55 
1  .54 


51,17 
38,98 
20,20 
25,36 

4,80 
35,03 

0,28 
52,6 
57,51 
37,09 
58,48 
17,17 
52,9 
16,23 

50,30 
38,32 
25,21 
4,33 
34,60 
59,75 
53,2 
57,07 
36,68 
16,72 
53,5 
15,86 


59. 
,16. 

.  7. 
.56. 
.  59 . 


14,7 

16,92 

56,50 

18,08 

37,01 


4. 

5. 

6. 

7. 

7. 

7' 

9. 
12, 
13 
14 
22 
23 

0 

1 

4 

5 

7 

7 

7 

9 

12 

13 

14 

23 

0 

1 


59.15,0 

26  .  10,20 

45  .  58,22 

37  .  39,26 

23  .  44,80 

,  30 .  24,46 

.  34 .  54,61 

59.19,88 

,59.15,1 

,16.16,90 

,    7  .  56,50 

.56.  18,10 

37,04 

15,4 

36,17 


Clock's 
losing  Kate. 


59. 
59- 

57. 


4.22 
7.20 
7.27 
9-15 
9.55 
T2.55 


13. 
14. 
22. 
23. 
0. 


49,74 

24,36 

3,77 

54,33 

59,16 

54,5 

56,50 

4 .  35,88 

52  .  57,02 

56  .  16,25 

55  .  54,4 


12 


26. 

45. 

23. 

30. 

34. 

59. 
■  59. 
,16. 
,  7. 
,59. 
.59. 
.51 . 


4.26. 


,23 
,30 


4  .  22  .  49,25 
7  .  20  .  23,49 


7.27.    3,10 

9 .  55  .  58,57 

12  .  55  .  54,4 

13.12.55,73 

14.    4.35,44 

0  .  55  .  54,0 


9.19. 

9.59. 

12.59. 

13.  16. 

14.  7. 

22  .  56 . 

23  .  59  . 
0.59. 

4.26. 
7.23. 
7.30. 
9.59. 
12.59. 

13.  16. 

14.  7. 
0.59. 


10,19 

58,21 

44,78 

24,45 

54,59 

19,86 

15,4 

16,91 

56,51 

37,06 

15,7 

36,19 

10,20 
44,77 
24,43 
15,05 
19,85 
15,7 


16,903 
56,51  3 
18,15  3 
37,09 
16,1 


21,4 

18,75 

18,96 

19,13 

19,12 

21,9 

19,03 

19,24 

19,06 

19,44 

19,66 

19,58 

19,60 

22,5 

19,39 

19,41 

19,62 

19,87 
,22,3 
,  19,94 

.  19,89 
.  19,89 
.  19,57 
.  20,12 

•  19,99 
.20,11 
.22,2 
.  19,84 
.  19,83 
.  20,34 
.22,2 
.  20,33 

.  20,46 
.  20,41 
.  20,66 
.  20,72 
.  20,69 
.21,2 
.  20,40 
.  20,63 
.21,13 
.  20,84 
.21,7 


7.20 

7.27.  2,37 
7.31.  32,68 
9.15.53,21 


10,18  3.20,93 
44,753.21,26 
24,42  3.21,32 
19,84  3.21,27 
16,1  3.21,7 
16,913.21,18 
56,51  3.21,07 
16,5    3.22,5 

22,99  7.23.44,743.21,75 
7  .  30  .  24,40  3  .  22,03 
7.34.54,5413.21,86 
9.  19.  15,03  3.21,82 


,58 
,59 
,64 
,52 


,52 

,57 
,71 
,75 
,69 
,69 
,83 

,64 
,45 
,49 
,75 

,59 

,86 
,65 
,13 
,46 
,41 
,51 

,45 
,42 
,47 

i39 

,57 
,84 
,54 
,62 
,58 

,56 
,80 
,75 
,50 


,47 
,85 
,66 
,58 

,78 
,44 


,49 
,71 
,62 
,37 


4)     « 


8 

9 

2 

21 


22 
2 
2 
2 
3 
3 
1 


Adopted 
Rate. 


,56 


Error  of 
assumed  R.A. 


18 


,55 


,59 


,80 


+  2,5 

-  ,10 
+    ,09 

-  ,01 

-  ,05 
+  2,7 

-  ,24 

-  ,06 

-  ,26 
+  ,10 
+  ,32 
+  ,23 
+  ,20 
+  3,0 

-  ,09 

-  ,09 

-  ,10 
+  ,13 
+  2,6 
+  ,16 

+  ,05 

+  ,02 

-  ,33 
+  ,21 
+  ,08 
+  ,15 
+  2,2 

-  ,20 

-  ,23 
,00 

+  1,9 

-  ,05 

+    ,02 

-  ,10 
+  ,15 
+  ,17 
+  ,12 
+  0,6 

-  ,24 

-  ,03 
+    ,20 

-  ,12 
+  0,7 

-  ,14 
+  ,12 
+  ,18 
+  ,07 
+  0,4 

-  ,10 

-  ,24 
+  1,0 

,00 

+  ,27 

+    ,10 
,00 
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Day  of 

Observation. 


May  1 

May  2 
May  3 


May  4 


May  5 


May  (J 

May  7 

May  13 

May  14 

May  15 

May  l6 

May  17 

May  18 


Star's  Name. 


Regulus . .  . , 
Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus. .  . 
Polaris 


a  AndromedoE  . . . 
Polaris 


Castor 

Procyon  . .  . 
a  Hydrse.  .. 
Regulus. .  . 
Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus.  . . 
Polaris 


Aldebaran  . 
a  Hydra.  .. 
Regulus  . .  . 
Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus.  . . 
Polaris 


Aldebaran  . 

Castor 

Procyon  . .  . 
Regulus.  . . . 
Polaris  S.P. 

Polaris 


a  Orionis. . . 

Polaris  S.P. 
Spica. 


Regulus  . .  . 
Polaris  S.P. 

Aldebaran  . 

Pollux 

ft  Leonis. .  . 


a  Ononis . 
Regulus. . 
fi  Leonit.  ■ 


Regulus. . 
Arc-turus . 
(  Bootiit. . 
Polaris . .  . 


a  Orionis.  . . . 

Procyon 

Polaris  S.P.. 

Spica 

Arcturus . . . . 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A.     m.     s. 


9. 
12. 
13. 
14. 

0. 

23. 
0. 

7. 

7. 

9- 

9- 
12. 
13. 
14. 

0. 

4. 

9- 

9. 
12. 
13. 
14. 

0. 


Apparent  A. R, 


A.       171.         5, 


55  .  58,04 
55  .  53,1 
12.  55,12|l3 
4.34,71 
55  .  53,0 


9.59.19,82 
12.59.  16,5 
16  .  16,91 
14.  7.56,51 

0 .  59 .  16,9 


,56.  14,08  23.59-37,15 
55.52,4   0.59.17,3 


20. 

27. 
15. 
55. 
55. 
12. 
4. 
55. 

22. 
15. 
55. 
55. 
12. 
4. 
55. 


.21,41 
.  0,95 
.51,52 
.  56,16 
.  52,4 
,  53,28 
33,06 
51,9 

46,01 

50,49 

55,23 

51,2 

52,78 

31,99 
51,8 


7  .  23  .  44,70 
7  .  30  .  24,36 
9.19-  14,99 


4.22.45,11 
7.20.19,18 
7  .  26  .  58,74 
9.55.54,11 
12  .  55  .  52,5 

0  .  55  .  49,3 

5  .  42  .  30,77 


9. 
12. 
13. 
14. 

0. 

4. 

9. 

9. 
12. 
13. 
14. 

0 

4 
7 
7 
9 
12 


59. 
59. 
16. 

7. 


19,79 
17,3 
16,91 
56,51 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


3.21,78 
3  .  23,4 
3  .  21,79 
3  .  21,80 
3  .  23,9 

3  .  23,07 
3  .  24,9 


59.17,7 


,26. 
•19. 
■  59. 

59. 

16, 
7. 

59. 


10,18 

14,98 

19,79 

17,7 

16,90 

56,52 

18,2 


,26.  10,17 

.  23  .  44,65 

30 .  24,35 

59 .  19,77 

59.  18,1 


0 .  59 .  19,0 

5  .  45  .  58,13 


12.55.50,6    12.59.21,6 
13.  12.4.'5,2413.  l6.  16,89 


9  ..'55.  47, 19 
12  .  55  .  47,0 

4  .  22  .  37,47 
7.31  .21,35 

11.36.51,18 

5  .  42  .  24,30 
9 .  55  .  45,69 

11  .36.50,41 

9  .  55  .  44,52 
14.  4.21,62 
14.34.    0,77 

0  .  55  .  48,0 


5. 

7. 
12. 
13. 
14. 


42. 
26, 
55. 
12. 

4. 


22,14 

48,08 

47.5 

40,73 

20,43 


9.59.19,65 
13,59.22,6 


23,29 

23,41 
3  .  23,47 
3  .  23,63 
3  .  24,9 
3  .  23,63 
3  .  23,45 
3  .  25,8 

3.24,17 
3  .  24,49 
3  .  24,56 
26,5 
24,12 
24,53 
26,4 


3  .  25,06 
3  .  25,47 
3  .  25,61 
3  .  25,66 
3 .  25,6 

3  .  29,7 

3 .  27,36 

3 .  31,0 
3.31,65 

32,46 
3  .  35,6 


4.26.  10,193.32,72 

7  .  34  .  54,35  3  .  33,00 

11.40.24,43  3.33,25 

5  .  45  .  58,08  3  .  33,78 

9  .  59  .  19,6213  .  33,93 

11  .40.  24,4 1  i3.  34,00 


9.59.19,61 
14.  7.56,53 
14.37.35,68 

0 .  59  .  24,8 


5  .  45  .  58,08 
7. 30.  24,21 
2  .  59  .  24,8 
3.  16.  16,89 


3  .  35,09 
3 .  34,91 
3  .  34,91 
3  .  36,8 

3  .  35,94 
3.36,13 
3  .  37,3 
3.36,16 


7.  56,53  3.. 'iO,  10 


,51 

,61 

,73 


,91 


,77 
.69 
,82 
,92 

,92 
,82 


,81 

1,02 

,93 

,49 
1,08 


,89 
1,09 
1,10 
1,10 


,83 

,84 
,76 


,77 
,80 
,71 

,71 
,73 
,75 

1,16 

,80 


1,08 
,81 

,90 
1,19 


Is 


2 
2 
2 
2 

2 
2 


10 
14 
25 

9 
2 
1 

I 
13 


13 

5 
1 


Adopted 
Rate. 


,85 


,92 


,94 


,83 


,80 


,76 


,75 


,95 


1,16 


1,01 


Error  of 
assumed  R.A. 


-  ,06 
+  1,5 

-  ,16 

-  ,18 
+  1,5 

-  ,04 
+  1,8 

-  ,08 
+  ,04 
+  ,03 
+  ,17 
+  1,3 
+    ,05 

-  ,16 
+  1,8 

+  ,01 
+  ,15 
+  ,19 
+  2,0 

-  ,37 
,00 

+  1,2 

-  ,27 
+  ,02 
+    ,16 

+  .11 

-0,1 

+  2,5 


-  0,6 


+  .3.1 

-  ,16 
+  ,02 
+    ,15 

+  .01 
,00 
,00 

+    ,26 

-  lii 

-  !l4 
+  1,2 

+  ,09 
+  ,21 
+  1,2 

-  .01 

-  ,10 
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Clock  Errors  and  Clock  Rates.    1830. 


Day  of 
Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.  R. 


h.     m.      s. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


May  18 
May  20 

May  21 


May  23 


May  24 


May  28 
May  30 


June  1 


June  2 
June  4 
June  5 


e  fiootis. 
Polaris . 


n  Hydrae. . . 
Regulus ... 
(i  Leonis . .  . 
Polaris  S.P. 
Spica. 


14  .  33  .  59,66 
0  .  55  .  47,1 

9.15.36,96 
9  .  55  .  41,63 

11  .36.46,72 

12  .  55  .  45,2 

13  .  12  .  39,25 


14  .  37  .  S5M 
0  .  59  .  25,3 

9  .  19  ■  14,76 
9  .  59  .  19,56 

11  .40.24,37 

12  .  59  .  25,9 
13.16.  16,87 


3  .  36,03 
3  .  38,2 


a  Orionis. . . 

Sirius 

Castor 

Procyon  . .  . 

Pollux 

Regulus  . . . 
fi  Leonis. . .  - 
Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus. . . 


5.42, 
6.34, 


7. 
7. 
7. 
9 
11 


20 
26 
31 
55 
36 


12.55 
13.  12 


19,79 
0,81 
6,22 
45,69 
15,84 
40,97 
45,79 
42,5 
38,33 


5. 
6. 

7. 

7. 

7. 

9. 
11 
12 
13 


14.    4.18-,2714 


«  Orionis. . . 
Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus. .  . 


42  .  18,12 
,  55  .  44,8 
,  12.36,68 
4.16,18 


Procyon 7  •  26  .  42,85 

Pollux 7.31.13,11 

Hydrae 9-15.33,54 

Regulus 9  •  55  .  38,26 

^Leonis 11.56.43,02 

Polaris  S.P 12.55.  45,3 

Spica 13.  12.35,62 

cBootis 14.33.54,33 


Polaris . 


/3  Leonis. . . , 
Polaris  S.P. 

Spica 

Arcturus. . . 
6  Bootis . . . . 


0  .  55  .  46,6 


Regulus 

ft  Leonis 

a  Cassiopeiae  S.P. 
Polaris  S.P..., 

Spica 

£  Bootis 

Polaris , 


Polaris  S.P. 
Polaris 


Procyon  . .  . 

Pollux 

a  Hydra;.  .. 
Regulus  . .  . 
ft  Leonis . .  . 
Polaris  S.P. 


11 
12. 
13. 
14. 

14. 

9. 
11 . 
12, 
12, 
13, 
14, 

0 


36. 

55, 

.  12, 

,    4, 
,33, 


37,70 
43,9 
30,32 
9,69 
49,21 


45  .  58,07 
37  .  38,99 
23  .  44,47 
30.24,18 
34  .  54,28 
59  .  19,55 
40  .  24,36 
59  ■  26,5 
16 .  16,86 
7  .  56,52 


.  37,80 
.  37,93 
.  37,65 
.40,7 
.  37,62 

.  38,28 
.38,18 
.  38,25 
.  38,49 
.  38,44 
.  38,58 
.  38,57 
.44,0 
.  38,53 
.  38,25 


5  .  45  .  58,07 
12  .  59  .  27,7 
13.16.  16,86 
14.    7-56,52 


3  .  39,95 
3  .  42,9 
3  .  40,18 
3  .  40,34 


24,16 
54,25 
14,70 
19,52 
24,32 
59 .  28,4 
16.  16,85 
37  .  35,68 


30 
34 
19 
59 
.40 


0  .  59  .  31,6 


55.31,20 
36 .  35,95 
27.  7,56 
55  .  44,1 
12.28,71 
SS  .  47,70 
55  .  44,1 


12  .  55  .  43,9 
0  .  55  .  42,7 


26  .  32,32 


31. 
15. 
55, 
36, 


2,38 
22,77 
27,64 
32,30 
42,6 


40 .  24,25 
.  59  .  32,2 
16  .  16,82 


41,31 
41,14 
3.41,16 
3  .  41,26 
41,30 
43,1 
41,23 
.41,35 


3  .  45,0 


,  46,55 
,48,3 
46,50 


7  .  56,49  3  .  46,80 
37  .  35,66  3  .  46,45 


9  .  59  .  19,42  3  .  48,22 

11  .40.24,23  3.48,28 

12  .  30  .  55,52  3  .  47,96 
12.59.-33,6  3.49,5 
13.  16.  16,813.48,10 
14  .  37  .  35,65  3  .  47,95 

0  .  59  .  33,6  \3  .  49,5 


12  .  59  -  34,3 
0  .  59  .  35,7 


3  .  50,4 
3  .  53,0 


7.30.24,09,3.51,77 
7.34.54,18  3.51,80 
9-19-14,57|3.51,80 
9.59.  19,38  3.51,74 

11  .40.24,183  .51,88 

12  .  59  .  36,4  ,3  .  53,8 


1,12 


,83 

1,09 

,91 

,73 

,78 
,80 
,80 
,79 
,91 
,65 
,92 

,91 

,72 

,83 

,82 
1,04 

,94 
,90 
,84 
,89 
,91 

1,05 
,89 


,87 

,88 
,92 
,85 

,87 
,87 
,76 

,80 
,75 


,87 
,89 
,89 
,88 
,90 


16 
3 
4 


3 
24 
16 
3 
6 
1 
1 

1 
3 


6 

7 
6 


8 
45 

2 
2 


12 

12 

12 

4 

4 


,77 


,86 


.96 


,96 


,81 


,77 


,87 


— 

,19 

+  1,5 

+ 

,10 

+ 

,21 

— 

,12 

+  2,9 

— 

,20 

+ 

,02 

,12 

— 

,07 

+ 

,16 

+ 

,11 

+ 

,16 

+ 

,09 

+ 

5,4 

,00 

— 

,31 

,00 

+  2,7 

— 

.07 

+ 

,06 

+ 

,18 

+ 

.01 

— 

,04 

+ 

,03 

— 

,01 

+  1,8 

^ 

,13 

■— 

,06 

+ 

,04 

+ 

1,8 

— 

,07 

+ 

,20 

,16 

+  .19 

+  ,20 

-  ,15 
+  1,4 

-  ,03 

-  ,23 
+  1,0 

+  1,5 

+  1,6 


+ 

+ 
+ 

+ 


,06 
,09 
,02 
,06 
,02 


+  2,1 
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Day  of 
Obsenation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A.     m.     s. 


Apparent  A.R. 


/i.    m.      s. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losin;;  Rate. 


Z  o 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumeil  R.A. 


June  5 

June  6 
June  10 
June  12 

June  l6 
June  18 

June  19 

June  20 

June  22 
June  24 

June  26 
June  27 


June  28 

June  29 
June  SO 


Arcturus. 
Polaris . . . 


U.    4 
0.55 


,    4,62 
.43,5 


Pollux . 


Polaris . 


Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Coronae  Boreali: 


/3  Leonis . 


Polaris  S.P. 
Polaris 


Procyon  .  .  . 
Polaris  S.P. 

Polaris  S.P. 
a  Ophiuchi . 
n  Lyrae  . . .  . 
/3  Lyrae . . . . 


fi  Lyrae . 
ft  Lyrae. 
Polaris  . 


Procyon  . . . . 
Regulus. .  . . 
Polaris  S.P. . 
Arcturus. .  . . 
a^  Librae 


Regulus  . .  . 
Polaris  S.P. 


Spica 

a*  Librae. 


Regulus 

It*  Librae 

a  Serpentis 

'i  Ophiuchi 

Atitares 

c  Ursae  Minoris. 


Spica 

a*  Librae 

c  Ursae  Minoris. . 

n  Arietis 

Pollux 


a  Arietis... 
Aldebaran 


Procyon  . 
a*  Librae. 
Antares.. 


7.31.    1,59 

0.55.41,4 

12  .  55  .  41,2 
14.    3.57,71 
15  .  23  .  32,97 

11.36.21,65 


12.55.39,8 
0  .  55  .  39,5 

7  .  26  .  18,92 
12  .  55  .  39,2 

12  .  55  .  39,6 
17-22.59,04 
18.27.    7,31 
18  .  39  .  44,29 

18.27.    5,42 

18.39.42,53 

0  .  55  .  40,3 


14.    7.56,45 
0  .  59  .  36,4 

7  .  34  .  54,17 

0  .  59  .  40,0 

12  .  59  .  41,4 
14.    7.56,40 
15.27.31,71 

11  .40.24,05 


3.  51,83 
3  .  52,9 

3  .  52,58 

3  .  58,6 

4.  0,2 

3  .  58,69 

3  .  58,74 


12. 
0. 


59 .  45,9 
59 .  45,9 


7  .  30  .  24,08 
12  .  59  .  46,7 

12  .  59  .  47,4 
17-27.    5,33 
18.31  .  13,72 
18.43.50,83 

18.31  .  1,'?,73 

18.43.50,85 

0  .  59  -  49,7 


7.26.14,09 
9-55-    9,12 

12.  55.. 39,8 
14.    3.46,20 
14.37-21,50 

9-55.    6,72 
12.55.40,1 

13.  12-    4,20 
14.37-  19,23 


/  ■ 

9 

12, 
14, 
14, 

9. 
12, 
13. 
14. 


30, 
.'59. 
59 
7, 
41  , 


24,09 

19,21 

50,5 

56,29 

31,73 


.'59-19,19 
.59  -  52,0 
16 .  16,58 
41  .  31,72 


9. 
14, 
15, 
16, 
16, 
18. 

13, 

14, 

18, 

1  , 

7. 


55. 
37- 
31  . 
1  . 
14. 
23. 

12. 

37- 
23. 
53- 
30- 


5,62 
18,28 
42,77 
15,45 
49,38 

9,1 

2,00 
16,88 

8,9 
22,42 
38,89 


9 
14 

15.35 
16.  5 
16.19 
18.27 


59-19,18 

41  .31,71 

56,45 

29,28 

2,72 

25,6 


1  .  53  .  21,87 
4.21.  54,68 

7-26.  7,47 
14.37-  14,80 
16.  14.46,42 


13.16.  16,57 

14-41  .31,71 

18  .  27  .  2.'),6 

1  .  57  -  37,56 

7  -  34  .  54,20 

1  .  57  .  37,60 
4  .  26 .  10,83 

7.. 30.  24,11 
14.41  .31,69 
16.19.    2,71 


2,40 

6,1 
6,4 

5,16 

7,5 

7,8 
6,29 
6,41 
6,54 

8,31 
8,32 
9,4 


4  .  10,00 
4.  10,0() 
4.10,7 
4.  10,09 
4.  10,23 

4  .  12,47 
4.11,9 
4.  12,38 
4.  12,49 


I3,r>6 
13,43 
13,68 
13,83 
13,34 
16,5 

14,57 

14,83 

16,7 

15,14 

1.5,31 


4  .  16,23 
16,15 


16,64 

16,89 

4  .  16,29 


,84 
,78 

,98 
,96 

,96 


,95 
,89 


,97 
,97 

,95 


1,19 

,97 
1,13 

1,09 

,94 


1,0<) 
1,40 


,99 

1.09 
,94 

1,11 

1,03 

,98 


11 


14 


19 
12 


25 
2 

1 
1 


23 

1 

46 

6 
2 
3 


,96 


.96 


,92 


,94 


,97 


1,09 


1,01 


1,25 


1,09 


,94 


-    ,12 
+  0,6 


+  1,6 
+    ,01 
-    ,01 


+  1,7 
+  1,5 


+  2,1 

+  1,6 

-  ,09 

-  ,02 

+  ,11 

,00 
,00 
+  0,8 

+  ,06 
+  ,05 
+  0,6 

-  ,12 
,00 

+    ,14 

-  0,6 

-  ,10 

-  ,05 

+    ,18 

-  ,!■"' 
+  ,07 
+    ,20 

-  ,31 
+  2,7 

~     ,10 
+    ,09 
+  1,7 
+    ,04 

-  ,04 

+    ,07 

-  ,11 

+  ,26 
+    ,23 

-  ,43 


*  The  time  of  transit  ditninished  1'. 
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Day  of 

Observation. 


June  30 
July  2 
July  4 
July  5 
July  8 

July  1 1 

July  12 
July  13 

July  14 
July  15 


July  16 


July  18 
July  19 
July  20 


Star's  Name. 


S  Ursae  Minoris. 
Aldebaran 

Spica 

Antares 


a^  Librae 

a  Ophiuchi 


(3  Leonis. .  . 
Polaris  S.P. 


(i  Leonis.... 
Polaris  S.P. 
Spica 


a  Ophiuchi . 
u  Lyrffi  . . . . 
/3  Lyras . . .  . 


Aldebaran 


Regulus 

/3  Leonis 

a^  Librae 

Antares 

S  Ursae  Minoris . 

/3  Leonis 

Spica 

Antares 

^  Ursae  Minoris . 


Regulus. . . . 
a^  Librae . .  . 
Antares . . . . 
Aldebaran  . 
/3  Tauri . . . . 
a  Orionis. . . 
Procyon . .  . 


«^  Librae 

a  Serpentis 

c  Ophiuchi 

Antares 

a  Ophiuchi 

2  Ursae  Minoris . 
Aldebaran 


Aldebaran . 
Procyon    . 


/3  Leonis . 
Spica. . . . 


a  Lyrae . 
/3  Lyrae. 
/3  Tauri. 
Procyon. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


18  .  23  .    6,0 
4.21  .53,87 

13.  11  .58,09 
16  .  14  .  44,02 


14, 
17. 


37.  11,11 
22  .  44,97 


11.36.  2,38 
12  .  55  .  36,2 

11  .35.59,56 

12  .  55  .  34,7 
13.  11  .52,22 

17-22.38,64 
18  .  26  .  47,01 
18  .  39  .  24,26 

4.21  .43,10 


9-54. 
11 .35. 
14  .  37  • 
16. 14. 

18.22. 

1 1  .  35  . 
13.  11 , 
16. 14, 
18.22, 

9.54 
14.37 
16.14 


21 
II 
41 


7.25. 

14.37. 
15.31 . 
16.  0. 
16.  14. 
17.22. 
18.22. 
4.21  . 


50,84 

55,30 

2,88 

,  34,44 

53,3 

54,67 
,  47,28 
,  33,56 
,51,2 

,  48,69 
.  1,38 
.  32,60 
.  40,28 
.  3,03 
.  27,90 
.  52,63 

0,34 
25,01 


Apparent  A. R. 


h.    m.     s. 


17. 
18 


57,65,16 
31,7816 
34,0317 
50,0  18 
39.61    4 


Clock 
Slow. 


18.27.25,4    4.  19,4 
4.26.  10,844.  16,97 

13.  16.  16,524.  18,43 
16.19.    2,714.18,69 

14.41  .31,66,4.20,55 
17.27.    5,394.20,42 


,  40  .  23,85 
59 .  59,0 


21,47 
22,8 


11  .40.23,804.24,24 
13.0.    1,3  |4  .  26,6 
13.16.  16,46,4  .  24,24 


27. 
31. 


5,37,4 
13,83,4 


26,73 
26,82 


18.43.50,994.26,73 
4.26.  11,144.28,04 


9- 
11  . 
14. 
16. 
18. 

11  . 
13. 
16, 

18, 

9- 

14. 
16. 

4. 

5. 

5. 

7. 

14. 
15. 


59. 
40. 
41  . 
19. 

27. 


19,15,4 
23,76  4 


31,57 
2,66 
23,9 


40  .  23,75 
16 .  16,40 
,19-    2,66 
.  27  .  23,8 


59. 
41  . 
19- 
26. 
15. 
45. 
30. 


19,09 
31,55 
2,66 
11,22 
33,71 
58,65 
24,24 


4.21.  37,82 
7  .  25  .  50,39 


41  .31,53 
35  .  56,17 
5  .  29,19 
19.  2,65 
27.  5,37 
27  .  23,4 
26.11,25 


4.26.  11,30 
7  .  30  .  24,26 


11  , 
13. 


35.49,90,11.40 
11  .42,55  13.  16 


23,69 
16,33 


18.26.38,7918.31  .  13,82 

18.  39.  16,12,18.43.50,99 

5.  10.58,41;  5.  15.33,85 

7.25.48,81    7.30.24,23 


.28,31 
,  28,46 
.  28,69 
.  28,22 
,30,6 

■  29,08 
.29,12 
.29,10 
.32,6 

.  30,40 
.  30,17 
.  30,06 
•  30,94 
.  30,68 
.  30,75 
.31,61 

31,19 

31,16 

31,54 

30,87 

31,34 

33,4 

31,64 


Clock's 
losinp;  Rate. 


4  .  33,48 
4  .  33,87 


33,79 
33,78 


4  .  35,03 
4  .  34,87 
4  .  35,44 
4  .  85,42 


,82 

,96 
1,20 

,91 
1,10 

1,00 


,92 
,97 

,90 

,97 
,97 

,92 

,92 
,84 
,90 

,87 


,62 
,81 
,88 


1,04 

,74 
,96 
,97 


,94 

1,02 
,92 
,94 
,81 
,92 

,70 

,92 

,75 

,9* 
,93 

,91 
,90 
,95 

,77 


4 
2 

4 
14 

19 


3 

6 

7 

19 
19 

12 

16 
5 
9 

11 


16 

1 
19 
19 

1 

5 


2 
3 

5 
5 

9 
9 
5 
2 


Adopted 
Rate. 


1,20 


,91 


,92 
,92 


,92 


,90 


,75 


,92 
,92 


Error  of 
assumed  R.A. 


,83 


,90 
,74 


+  2,6 


-  ,05 
+  ,06 

+  ,12 

-  ,12 


+  1,3 


+ 

,03 

+  2,3 

— 

,03 

,00 

+ 

,05 

,05 

- 

,04 

+ 

,02 

+ 

,10 

+ 

,22 

— 

,31 

+ 

2,0 

+ 

,04 

+ 

,03 

— 

.08 

+ 

3,3 

+ 

,33 

— 

,08 

— 

,23 

+ 

,09 

— 

.20 

— 

,15 

+ 

,65 

-  ,06 

-  ,11 
+    ,25 

-  ,43 

-  ,01 
+  2,0 


-  .09 
+  ,19 

-  ,03 

-  ,10 

+  ,09 

-  ,08 

+  ,09 
,00 
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Day  of 
Observation. 


July  21 

July  22 

July  23 
July  24 

July  25 

July  26 
July  27 


July  28 


July  29 


July  30 

July  31 

August  2 


Star's  Name. 


Spica 

a  Serpentis 

Antares 

a  Lyrae 

a*  Capricomi . . . 

Spica 

Antares 

a*  Capricomi . . . 

a  Lyrae 

ft  Tauri 

a  Orionis 

a  Serpentis 

a  Ophiuchi 

a^  Capricomi . . . 
Procyon 

a  Serpentis 

ft  Tauri 

a  Orionis 

Spica 

a^  Librae 

a  Serpentis 

8  Ursae  Minoris . 
a*  Capricomi  . . . 

a  Orionis 

S  U.  Minoris  S.P. 
Procyon  

Regulus 

Spica 

a'  Librae 

•a  Serpentis .... 

Antares 

c  Ursae  Minoris 
Aldebaran  .... 

ft  Tauri 

a  Orionis 

i  U.  Minoris  S.P. 
Procyon 

Regulus 

c  Ursae  Minoris 
a'  Capricomi  . . 

ft  Tauri 

a  Orionis 

e  U.  Minoris  S.P. 

ft  I^eonis 

a  Lyn» 

ArcturuB 

a'  Librte 


Reduced  Time 
of  Transit. 


h,    m. 


13. 
15. 
16. 
18. 
20. 

13. 
16. 
20. 


Apparent  A.R. 


A.    »n.      s. 


11  .40,7613. 
31  .20,38  15. 
14.27,11  16. 
26.38,05  18, 
4  .    4,00  20  . 


11.39,84 

14.25,92 

4.    2,98 


13 
16 
20 


18.26.36,00 

5.  10.54,42 
5.41.  19,41 

15.31  .  16,46 

17-22.25,49 

20.    4.    0,14 

7  •  25  .  43,88 

15.31  .  15,21 
5  .  10  .  52,52 
5  .  41  .  17,31 


18.31  .  13,80 

5.  15.33,96 
5  .  45  .  58,84 

15  .  35  .  56,08 

17-27.    5,32 

20.    8.39,94 

7  .  30  .  24,36 

15.35.56,07 
5.15.  34,01 
5  .  45  .  58,88 


13.  11 

14.36 

15.31 

18.22 

20.    3 

5.41 

6.22 

7.25 


,  34,56 
.  49,62 
14,17 
.37,2 
.  58,01 
.  16,48 
,35,5 
■  41,78 


9  .  54  .  36,66 

13.  11  .33,72 

14.  36.48,55 
15.31  .  13,53 

14.20,18 
22  .  34,9 


16. 
18. 

4. 

5. 

5. 

6. 


21 
10 
41 

22 


7.25 


28,23 

51,02 

15,76 

35,7 

41,00 


16. 
35. 
19. 
31, 
8, 


16,30 
56,12 
2,61 
13,80 
39,90 


16.  16,28 

19-    2,60 

8  .  39,91 


13.16, 

14.41 , 

15.35, 

18.27, 

20.    8, 

5.45, 

6.27. 

7.30, 


9. 

13, 

14, 

15, 

16, 

18, 

4, 

5, 

5, 

6, 

7. 


59 

16, 

41  . 

35. 

19. 

27. 

26. 

15. 

45, 

27. 


16,23 

31,40 

56,04 

21,2 

39,96 

58,90 

21,0 

24,38 

19,08 
16,21 
31,38 
56,03 
2,54 
20,9 
11,58 
34,07 
58,94 
20,7 


30 .  24,40 


9  .  54  .  35,66   9  •  59  .  19,09 
18.22.34,9    18.27-20,7 
20  .    3  .  56,39  20  .    8  .  39,97 


5.  10.50,01 
5.41  .  14,66 
6  .  22  .  34,3 


5.  15.34,09 
5  .  45  .  58,96 
6.27  .  20,5 


U  .  85  .  89,33  1 1  .  40 .  23,60 

18.26.28,28|18.31  .  13,73 

14.    3.    9,S3li.    7-55,79 
14.36.44,62  14.41  .81,31 


Clock 
Slow. 


35,54 
35,74 
4  .  35,50 
4  .  35,75 
4  .  35,90 

4  .  36,44 
4  .  36,68 
4 .  36,93 

4  .  37,80 

4  .  39,54 
4  .  39,43 

4  .  39,62 
4  .  39,83 
4 .  39,80 
4  .  40,48 

4  .  40,86 
4 .  41,49 
4.41,57 


41,67 

41,78 

41,87 

44,0 

41,95 

42,42 

45,5 

42,60 

42,42 

42,49 

42,83 

42,48 

42,36 

46,0 

43,35 

43,05 

43,18 

45,0 

43,40 

43,43 

45,8 

43,58 

44,08 

44,30 

46,2 


4  .  44,27 

4  .  45,45 

4 .  46,46 
4 .  46,69 


Clock's 
losing  Rate. 


,88 
,92 
,93 

,72 


,90 

1,18 
1,03 

1,02 

1,02 
,96 

,97 

,9* 

,96 

1,01 

1,24 

,98 

1,07 

1,05 

,96 
1,01 

1,07 
,85 

1,06 

,92 
,82 
1,05 
,61 
,95 

,99 

,78 
,76 

,80 

1,01 

,81 
1,03 
1,12 


.95 
.96 

,93 

,77 


■2  S- 


4 
9 

4 
9 
3 
5 

1 

2 
2 

5 

11 

1 

2 
1 


13 
1 
1 
1 
6 

10 
2 
1 

1 

1 

2 
1 
1 


11 

8 

39 
5 


Adopted 
Rate. 


1,04 


,96 


1,00 


1,00 


,86 


,94 


1,03 


,70 


Error  of 
assumed  R.A. 


-  ,06 
+  ,07 

-  ,19 

-  ,01 

+  ,09 

-  ,10 
+  ,01 
+  ,06 


+  ,20 
+    ,07 

-  ,13 
+  ,01 

-  ,13 

-  ,02 

+  ,02 
+  ,07 
+    ,13 

-  ,08 

-  ,03 
+  ,02 
+  2,0 

-  ,09 
+    ,10 
+  3,2 
+    ,21 

-  ,06 

-  ,10 
+    ,19 

-  ,34 
+  3,2 
+    ,19 

-  ,14 

-  ,03 
+  1,8 
+    ,12 

+  ,05 
+  2,1 

-  ,19 

-  ,04 
+  ,16 
+  2,0 

-  ,13 


+    ,03 
+    ,24 


*  Bad  observation. 
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Day  of 

Observation. 


Star's  Name. 


August  2 


August  3 


August  17 
August  18 


August  19 


August  21 


August  23 


August  24 


August  25 
August  26 


August  29 


August  30 


a  Ophiuchi 

S  Ursae  Minoris. 
a^  Capricorni . . . 

/3  Tauri 

a  Orionis 


/3  Leonis 

Arcturus 

a^  Librae 

Antares 

2  Ursas  Minoris... 
aP  Capricorni  . . 

Procyon  


a  Serpentis 

Antares 

a  Ophiuchi 

i  Ursae  Minoris.. 
a^  Capricorni  . . . 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 


a  Coronae  Borealis 

Antares 

a  Ophiuchi 

8  Ursae  Minoris . 
a^  Capricorni .  . , 


Reduced  Time 
of  Transit. 


h.    m.      s. 


17. 
18. 
20. 

5. 

5. 

11. 
14. 
14. 
16. 

18. 
20. 


22 

3 

10 

41 


18,86 

32,4 

53,53 

47,12 

12,22 


17. 

18, 

20, 

5, 

5, 


35  .  36,63 
3.  8,73 
36 .  44,37 
14  .  15,64 
22  .  30,20 
3  .  52,78 


7  .  25  .  27,86 


15.30 
16.  14 


17, 

18, 

20, 

21 

21 


58,45 
5,12 
22.  7,77 
22  .  15,8 
3  .  42,71 
17.41,87 
52.    8,66 


15.22.33,12 


/3  Aquarii 21.17.41,27 


Arcturus 

a  Ophiuchi 

S  Ursae  Minoris. 
a*  Capricorni  . . . 
a  Aquarii 

*a  Coronae  Borealis 
a  Serpentis. . . . 


Arcturus. 
Procyon  . 


Antares . 


Spica 

Arcturus. 
€  Bootis. . 


a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae  . 
Procyon 

Polaris  S.P.... 
a  Serpentis . . .  . 
a  Andromedae . 

Polaris 

Regulus 


16. 14, 
17.22. 
18.22. 
20.    3. 


4,20 
6,87 
17,6 
42,03 


14. 
17. 
18. 
20. 
21  , 

15, 
15, 


2, 
22. 
22, 

3, 
52, 


55,93 
5,34 

15,1 

40,29 
6,19 


Apparent  A. R. 


h,    m.      s. 


27. 
27. 
8. 
15. 
45. 


Clock 

Slow. 


5,25 
19,7 
40,00 
34,21 
59,05 


11.40.23,59 
14.  7.55,77 
14.41  .31,30 
16.19.  2,45 
18.  27.  19,4 
20.    8.40,01 

7  .  30  .  24,73 


15. 
16. 
17. 
18. 
20. 
21  . 
21  . 

15. 
16. 
17. 
18, 
20, 
21  , 

14, 

17. 
18, 
20 
21  . 


27  .  28,99 
35  .  53,87 


14.    7.52,91 
7  .  30  .  21,42 

16.18.  58,59 

13.16.  11,60 
14.  7.51,00 
14.37.30,03 

21  .56.58,61 

22.56.  13,61 

23  .  59  .  32,92 

7  .  30  .  16,88 


13, 
15, 
23. 

1. 

9. 


0 .  25,9 
34  .  47,26 
59  ■  31,99 

0 .  26,9 

59 .  10,16 


4  .  46,96 
4 .  47,04 
4 .  46,93 
4  .  46,81 
4 .  49,2 
4 .  47,23 

4 .  56,87 


35  .  55,73 
19.  2,23 
27.  5,04 
27  .  14,9 
8  .  40,01 
22  .  39,24 
57.  6,11 

,  27  .  30,86 
.  19  .  2,22 
,27.  5,03 
,27.  14,5 
.  8.40,01 
.  22  .  39,25 


7, 
27. 
27, 

8, 
57, 


55,48 

4,99 

13,9 

40,00 

6,13 


46,39 
47,3 
46,47 
47,09 
,  46,83 


15  .  27  .  30,78 
15  .  35  .  55,65 

14.    7.5,5,45 
7  .  30  .  24,88 

16.19.    2,11 


0.    3,52 


16.  15,87 

7.55,43 

37  .  34,52 


21  .  57  .    6,16 

22.56.21,16 

23  .  59  .  40,47 

7  .  30 .  25,00 


13. 
15. 
23. 

1  . 

9. 


0  .  35,9 
35  .  5.5,53 
59  .  40,48 

0 .  35,9 
59.19,26 


57,28 
57,11 

57,27 

59,1 

57,30 

57,37 

57,45 

57,74 

58,02 

58,16 

56,9 

57,98 

57,98 

59,55 

59,65 

58,8 

59,71 

59,9* 

1,79 

1,78 

2,54 
3,46 


Clock's 
losing  Rate. 


4,27 
4,43 

0.  4,49 


0.  7,55 

0.  7,55 

0.  7,55 

0.  8,12 


10,0 
8,27 
8,49 
9,0 
9,10 


,82 

,72 
,75 
,63 

,61 
,58 
,24 

,74 

,76 

,67 

,70 
,69 
,68 

,67 


,91 
,89 

,68 
,61 

,69 

,74 

,86 
,83 

1,01 
,90 

1,00 

,94 

,92 

,75 
,94 


,95 

,93 


,93 
,94 

,80 


4 
4 
4 

4 
1 
1 
6 


20 

21 
15 
16 

15 


29 
2 


7 
1 

32 


Adopted         Error  of 
Rate.      assumed  R,A. 


,60 


,77 


,79 


,87 


,97 


,97 


,94 


,94 


,94 


1,05 


1,08 


-  ,13 

+  0,8 

-  ,14 
+  ,29 
+    ,02 

,00 
+    ,02 

-  ,11 

-  ,27 
+  2,0 
+    ,06 

-  ,06 

+  ,09 

-  ,10 
+  ,02 
+  1,8 

-  ,03 

-  ,01 
+  ,06 

-  ,15 
+  ,10 
+    ,20 

-  1,1 

-  ,06 

-  ,10 

-  ,01 

-  ,03 
-0,9 

-  ,07 
+    ,10 

+    ,01 

-  ,01 


+    ,15 

-  ,14 

-  ,10 
+  ,03 
+    ,07 

+    ,04 
,00 

-  ,04 
+    ,18 

+  1,8 

-  ,02 

-  ,17 
+  1,3 
+    M 


Before  this  observation  the  clock  was  put  forward 
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Day  of 
Obserration. 


August  31 


Sept.  1 

Sept  3 
Sept.  4 

Sept.  5 
Sept  7 

Sept.  8 
Sept  II 

Sept  12 

Sept.  13 


Sept  14 


Star's  Name. 


Polaris  S.P 

Arcturus 

E  Bootis 

aOphiuchi 

a*  Capricorni  . . . 

/3  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae  . . 
Polaris 


Polaris  S.P. 
Arcturus. .  . 
c  Bootis 


Regulu 


Arcturus 

e  Bootis 

u  Coronae  Borealis 
a  Serpentis. . . . 
a  Ophiuchi 

Arcturus 

e  Bootis 

a*  Librae 


Arcturus 

e  Bootis 

a  Corona?  Borealis 
a  Serpentis. . .  . 
a  Ophiuchi. . . . 

a  Coronae  Borealis 
o  Serpentis .... 

Antares 

a  Ophiuchi. . . . 

Polaris  S.P 

Arcturus 

a  Coronae  Borealis 
a  Serpentis .... 
Antares 

a  Coronae  Borealis 

fi  Aquilae 

a*  Capricorni  .... 

/3  Aquarii 

a  Pegasi 


Arcturus 

(  Bootis 

a  Coronae  Boreali; 

a  Serpentis 

a  Ophiuchi 

u'  Capricorni  ... 

ft  Aquarii , 

a  Pegasi 


Arcturus 

a  Ophiuchi 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


h.    m. 


13 
14 
14 
17 
20 
21 
22 
23 
1 


26,2  |l3. 

46,17|14. 

25,4014. 

55,47ll7. 

30,53  20 , 

22.29,82  21  , 

56.  11,58  22. 

59  .  30,81 23  . 

0  .  24,6      1 


0 

7 
37 
26 

8 


0 

7 
37 
27 

8 
22 
56 

59 
0 


36,4 
.  55,35 

34,43 
,    4,83 

39,94 
.  39,26 

21,17 
,  40,50 
,36,4 


0  .  10,2 
0.  9,18 
0.  9,03 
0.  9,36 
0.  9,41 
0.  9,44 
0.  9,59 
0.  9,69 
0.  11,8 


13.  0.24,5    13.    0.36,8 

14.  7-45,2014.    7.55,34 
14.37.24,2414.37.34,41 


9-59.    6,41 


12,3 
10,14 
0.  10,17 


9.59.19,29 


0  .  12,88 


14.  7-42,5414.  7.55,29 
14.37-21,5814.37.34,36 
15.27-17,5715.27.30,54 


15. 
17. 


35  .  42,44 
26.51,71 


14.  7-41,66 
14.37-20,58 
14.41  .16,87 


14.  7. 
14.37 . 
15.27. 
15  .  35  . 
17-26. 


15.35.55,46 
17.27-    4,76 

14.  7.55,29 
14.37-34,36 
14.41  .30,81 


39,72  14  , 
18,86114. 
14,9915. 
39,81  15  . 
49,09  17  ■ 


7 
37 
27 
35 
27 


55,26 
34,32 
30,49 
55,40 
4,70 


15. 

15 

16, 


27  .  13,78 
35  .  38,66 
18  .  45,24 


27  -  30,46 
35  .  55,39 
19-    1,84 


17-26.47,9917-27-    4,68 


13.  0-18,5 

14.  7.35,67 
15.27.  10,83 


13.  0.40,9 

14.  7-55,20 
15.27-30,42 


15.35.35,66,15.35.55,34 
16.18.42,13  16.19-    1,78 


15. 
19. 
20. 
21  . 
22, 

14. 

14. 

15. 

15. 

17 

20. 

21  . 

22. 


27-  9,6715.27-30,40 
46.39,6919-47-  0,43 
8  .  19,16|20  .  8  .  .39,82 
22.  18,4921  .22.39,21 
56.    0,3422.56.21,22 


7. 
37 
27. 
35. 
26, 

8, 
22, 
55. 


33.94 
13,02 
9,01 
3.3,85 
43,20 
18,24 
17,82 
59,53 


14.    7.83,21 
17-26.42,84 


14. 
14, 

15 

15, 

17, 

20 

21 

22, 


7. 
37. 
27. 
35. 
27. 

8. 
22. 


.55,18 
.34,23 
30,38 
55,.30 
4,60 
39,800 
.39,200 


Clock 
Slow. 


56.21,210 


14.    7.-55,17 
17.27-    4,57 


12,75 
12,78 
12,97 
13,02 
13,05 


13,53 
13,78 
0.13,94 


15,54 
15,46 
15,50 
15,59 
15,61 


0 .  16,68 

0 .  16,73 
0 .  16,60 

0.16,69 


22,4 

19,53 

19,59 

19,68 

19,65 

20,73 
20,74 
20,66 
20,72 

20,88 

21,24 
21,21 
21,37 
21,45 
21,40 
21, .^6 
21,38 
21,68 


0.21,96 
0 .  22,23 


Clock's 
losiii?  Rate. 


,95 
,91 

,97 
1,07 

,95 
1,02 
1,20 


,96 
1,14 

,94 

,87 
,87 
,93 
,95 
,92 

,78 

1,00 

,82 

1,00 

,84 
,84 
,86 
,85 

1,18 

1,14 

,93 

1,08 


1,00 
,97 
,98 

1,02 

1,14 

,94 
,94 

,85 
.96 
,64 
,88 
,94 
,90 
,66 
,80 

,72 
,83 


5 

5 

10 

10 

12 

2 

1 


3 

3 

12 

5 

4 

1 
1 

33 

2 
2 
3 
3 
3 

1 

I 

14 

1 


4 
3 
3 
3 


12 
12 
12 

2 
6 
1 
2 
5 
1 
1 
1 

1 
1 


Adopted 
Rale. 


,96 


,88 


,90 


1,04 


1,06 


1,03 


,83 


,78 


,82 


Error  of 
assumed  R.A. 


+  1,1 
,01 

,17 


+ 
+ 


+ 
+ 


,04 
,03 
,06 
,02 
,07 


+  2,2 

+  2,2 

,00 

+  ,01 

+  ,14 

-  ,14 

-  ,13 
+  ,03 
+  ,08 
+  ,04 

-  ,21 
+  ,02 
+  ,18 

+  ,05 

-  ,04 

-  ,04 
+  ,04 

-  ,02 

+  ,04 

+  ,08 

-  ,08 

-  ,04 

+  2,8 

+  ,05 

-  ,06 
+  ,03 

-  ,03 

+  ,14 
,00 

-  ,10 

-  ,08 
+  ,03 

-  ,05 

-  ,10 
+  ,04 

+  ,11 

,00 

+  ,08 

-  ,15 
+  ,10 

-  ,11 
+  ,04 


L2 
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Day  of 
Obsei'vKtion. 


Sept.  14 


Sept. 
Sept. 


16 


Star's  Name. 


Sept.  17 


Sept.  20 


Sept.  21 


Sept.  22 


Sept.  23 


Sept  24 


/3  Aquilse 

a^  Capricorni 

/3  Aquarii 

a  Pegasi 


Sept.  25 
Sept.  26 

Sept.  27 

Sept.  29 


Regulus 


Reduced  Time 
of  Transit. 


A.    m.     s. 


19-46.38,16 
20.  8.17.55 
21  .22.16,93 
2Z.55.  58,69 

9  .  58  .  55,71 


Apparent  A. R. 


h.    m.      s- 


19.47.    0,41 
20.    8.39,80 

21  .  22  .  39,20 

22  .  56  .  21,22 

9.59.19,45 


Clock 
Slow. 


0  .  22,25 
0  .  22,25 

0 .  22,27 

0  .  22,53 
0  .  23,74 


Clock's 
losing  Rate. 


Polaris  S. P.... 

Arcturus 

6  Bootis 

«  Coronoe  Borealis 

a  Pegasi 

Polaris 


o  Ophiuchi . . . 

/3  Aquilae 

a^  Capricorni . 
ft  Aquarii 


Polaris  S.P 

a  Serpentis 

a  Ophiuchi 

ft  Aquilae 

a^  Capricorni . . . 

ft  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Pegasi 

a  Andromeda; . . 
Regulus 


13. 
14. 
14. 
15, 
22 
1 


17,1 
31,45 
10,49 
6,34 
55  .  57,06 
0.17,0 


Polaris  S.P... . 

Arcturus 

e  Bootis 

a  Coronae  Borealis 
a  Serpentis 


17  .  26  .  39,78 

19  .  46  .  35,52 

20  .    8  .  14,92 

21  .22.  14,47 

13.    0.14,7 
15.35.28,17 
17  .  26  .  37,26 
19  .  46  .  33,25 
20.    8.12,50 

21  .  22  .  12,03 

22  .  55  .  53,86 

22  .  55  .  53,20 

23  .  59  •  12,67 
9  .  58  .  51,32 


0. 

7. 

37. 

27. 

,56. 

,    0. 


42,5 

55,15 

34,18 

30,33 

21,22 

42,5 


17.27.  4,51 
19.47.  0,37 
20.  8.39,75 
21  .22.39,16 


13. 
15. 
17. 
19. 


20.  8 
21  .22 
22.56 


13. 
14. 
14. 
15. 
15. 


0.  12,8 

7  .  26,79 

37.    5,92 

27.    1,88 

35  .  26,70 


0. 
35. 

27. 
47, 


2.5,4 

23,70 

23,69 

23,99 

24,16 

25,5 


24,73 
24,85 
0  .  24,83 
0  .  24,69 


43,7 
55,20 
4,46 
0,32 
39,71 
39,15 
21,22 


o  Pegasi 

a  Andromedae  . 

a  CoronsB  Borealis 
a  Serpentis . . .  , 

ft  Aquilae 

aP  Capricorni  . 

ft  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae  . . . 

a  Coronae  Borealis 
u^  Capricorni  . 


22.55.51,90 
23.59.  11,24 


22  . 

23. 

9- 

13. 

14. 

14. 

15 

15 

22 
23 


56.21,22 
59  .  40,70 
59.19,57 


0  .  44,2 
7  .  55,07 
37  .34,10 
27.30,210 
35  .  55,160 


29,0 
27,03 
27,20 
27,07 
27,21 
,27,12 
,  27,36 


0 .  28,02 
0  .  28,03 
0  .  28,25 


0.31,4 

0  .  28,28 

,0.28,18 

28,33 

28,46 


56  .  21,22 
59  .  40,71 


Antares 

a  Ophiuchi 

ft  Aquarii 


a  Ophiuchi . .  . 

ft  Aquike 

a^  Capricorni 


Bootis. 


15.27.  0,1715.27.30,18  0.30,01 
15  .  35  .  24,87  15  .  35  .  55,14  0  .  30,27 
19  .  46  .  30,00  19  .  47  .  0,25  0  .  30,25 
20.  8.  9,52  20.  8.39,65  0.30,13 

21  .  22  .  9,05  21  .  22  .  39,1 1  0  .  30,06 

22  .  55  .  50,92  22  .  56  .  21,23  0  .  30,31 

23  .  59  .  10,51  23  .  59  .  40,71  0  .  30,20 

15  .  26  .  59,49  15  .  27  .  30,170  .  30,68 
20.    8.    8,85  20.    8.39,64  0.30,79 


29,32 
29,47 


16.  18.30,12  16, 


17  .  26  .  32,80 
21  .  22  .    7,66 


26.31,97 

46 .  27,75 

8.    7,31 


17. 
21  . 

17. 
19. 
20, 


19.  1,51 
27.  4,34 
22  .  39,09 


27 

47 

8 


4,33 

0,20 

39,61 


14.36.59,91 


14.37.34,02 


0.31,39 
0.31„54 
0.31,43 

0 .  32,36 
0 .  32,45 
0 .  32,30 

0.34,11 


,75 
,69 
,89 
,85 

,91 


,87 
,83 
,87 
,81 


,83 
,87 
,86 
,81 


,80 

,82 
,74 
,79 
,81 
,80 

,66 
,89 
,75 


,76 

,75 
,72 
,71 

,65 

,72 

,84 
,90 
,79 
,73 
,73 
,99 
,73 

,67 
,66 

,78 
,72 
,68 

,82 
,73 
,75 

,85 


Adopted 
Rate. 


2 
1 
1 
1 

12 


3 
4 

1 

21 
6 


6 
6 


2 
2 

2 
2 
4 
4 
4 
1 
1 


,84 


Error  of 
assumed  R.A. 


,82 


,76 


,69 
,52 


,80 


,76 


1 

.69 

1 

15 

,75 

6 

0 

1 

,79 

3 

2 

7 

,62 

-  ,01 

-  ,03 

-  ,05 
+  ,16 

+  ,07 


+ 

1,6 

,11 

— 

,14 

+ 

,13 

+ 

,04 

+ 

1,3 

+ 

,03 

+ 

,08 

+ 

,04 

— 

,14 

+ 

2,0 

— 

,01 

+ 

,10 

— 

.11 

+ 

,02 

— 

,11 

+ 

,08 

+    ,01 

-  ,01 
+    ,04 

+  3,3 

-  ,02 

-  ,13 
,00 

+    ,13 

-  ,06 

+    ,05 

-  ,02 
+  ,24 
+  ,08 

-  ,05 

-  ,16 
+  ,04 

-  ,10 

+    ,01 

-  ,02 

-  ,01 
+    ,10 

-  ,10 

+  ,05 
+    ,06 

-  ,10 
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Day  of 

Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A. R. 


Clock 
Slow. 


h.    m. 


Clock's 
losing  Rate. 


II 

go 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


Sept.  30 


Oct.  4 


Oct  5 

Oct.  6 
Oct  9 


Oct.  12 
Oct  13 
Oct.  U 


Oct  1.5 


Oct.  16 
Oct  17 


Polaris  S. P.... 
n  Andromedae  . 
Polaris 


IS.    0.    6,4    13.    0.45,7    0.39,3 

23  .  59  .    5,66  23.59.  40,73  0  .  35,07 

1  .    0  .    6,5      1.0.  45,7   0  .  39,2 


Polaris  S.P 

Arcturus 

e  Bootis 

a  Coronae  Borealis 
a  Serpentis .... 

Antares 

a  Ophiuchi. . . . 
"^  Capricorni  . . 

f3  Aquarii 

Polaris 

Regulus 

a  Coronae  Borealis 

Antares 

a*  Capricorni  .... 

n  Pegasi 

a  Andromeda  . . . 


13. 
14. 
14. 
15. 
15. 
16. 
17. 
20. 
21. 

1  . 

9. 


0.    7,2 

7 .  16,74 

36 .  55,77 

26.51,59 

35  .  16,67 

23,08 

25,70 

1,03 

0,59 

7,0 

40,85 


15  .  26  .  50,98 
16.18.  22,42 
20 .    8  .    0,39 

22  .  55  .  41,07 
23.59.    0,71 


/?  Aquarii . . 
a  Pegasi  . .  . 
Polaris .... 
/3  Leonis . . . 
Polaris  S.P. 


Regulus 

a  Ophiuchi 


Arcturus. 

e  Bootis 

a  Ophiuchi. . .  . 

/i  Aquilae 

a*  Capricorni . . 

/3  Aquarii 

a  U.  Majoris  S.P. 

Polaris 

Procyon  

Pollux 

Polaris  S.  P.... 


\rcturus 

■  Bootis 

a  Serpentis 

Antares 

ft  Aquila- 

a*  Capricorni .... 

ft  Aquarii 

a  U.  Majoris  S.P. 

Polaris 

Polaris  S.P 

a  Corona?  Borealis 
a  Serpentis. . .  . 


Polaris  S.P. 


21  .  56,33 
55  .  38,08 
59  ■  59,2 
39.  40,19 
59  •  59,2 


9  .  58  .  33,99 
17.26.  17,72 


14.  7 
14.36 
17.26 
19.46 
20.    7 

21  .21 

22  .  52 
0..'59 
7  .  29 
7.34 

12  .  59 


8,12 
46,98 
17,02 
12,58 
52,12 
51.74 
22,65 
5r>,9 
38,31 

8,89 


13.  0 

14.  7 
14.37 
15.27 
15.35 
16.19 
17.27 
20.  8 
21  .  22 

1  .    0 
9.59 


.46,2 

.  55,01 

.  33,97 

.  30,04 

55,02 

1.39 

4,20 

39,50 

38,99 

46,2 

19,80 


15.27.30,02 
16  .  19  .  1,36 
20.    8.39,48 


39.0 

38,27 

38,20 

38,45 

38,35 

38,31 

38,50 

38,47 

38,40 

39,2 

38,95 


22.56.21,16 
23  .  59  .  40,74 


60 


21  , 
22. 
1  , 
11  , 
13. 


22  .  '38,93 
56.21,14 

0 .  46,6 
40  .  23,73 

0 .  46,6 


9.59.19,98 
17.27.    4,04 


14. 
14. 

17. 
19. 

20, 
21  . 

22. 
1  , 
7. 
7. 


.  55,5    13 


7  .  54,98 
37  .  33,90 
27.  4,03 
46 .  59,91 

8  .  39,33 
22  .  38,85 
53.    9,42 

0 .  46,7 
30.26,16 
34 .  .'56,54 

0 .  46,6 


14 
14 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
0 
12 


.  7-7,28  14. 
,36.46,3914. 

35.    7,15  15. 

18.13,6816, 

46.12,11  19. 
7.51,63  20. 

21  .51,22  21  . 

52.21,3622. 

59  •  55,7  '   1  . 

59.56,4    13. 


7, 
37. 
35. 
19. 
46. 

8. 
22. 
53. 

0. 

0. 


0 .  39,04 

0 .  38,94 
0  .  39,0t) 


40,09 
0  .  40,03 


.  42,60 
43,06 

0 .  47,4 

0  .  43,54 

0 .  47,4 

0 .  45,99 
0 .  46,32 


54,98  0 
33,910 

54,92  0 

1,24 
59,88 
39,31 
38,85 


9,45.0 
Mi,6   0 


46,6 


46,86 

46,92 

47,01 

47,33 

47,21 

47,11 

46,77 

50,8 

47,85 

47,65 

51,1 

47,70 

47,52 

47,77 

47..'56 

47,77 

47,68 

47,63 

48,09 

50,9 

50,2 


15  .  86  .  41,58  15  .  27  •  29,900 .  48,32 
1 5  .  35  .    6,70  1 5  ,  35  .  54,900 .  48,20 

12  .  59  .  52,6  ,13  .    0  .  46,5   0  .  53,9 


,81 


,83 
,82 
,86 
,81 
,86 
,88 
,88 
,87 

,82 

,59 
,63 
,62 

,82 
,83 

,84 
,86 


,88 
,87 

,86 
,87 
,69 
,87 
,90 
,90 


,84 
,60 
,86 
,86 
,44 
.47 
,52 
1,32 


.84 
,43 


12 
5 

9 

10 

8 

7 
7 
8 

13 

1 

1 
1 

12 
6 


10 

10 
1 

17 
9 
5 


1 
1 
II 
10 
1 
1 
1 
1 


II 


,62 


,62 


,68 


,85 
,86 


,79 


,70 


,70 


.69 


.78 


+  4,5 
+  4,1 


+ 

0,8 

,02 

— 

,11 

+ 

,12 

+ 

,02 

,04 

+ 

,12 

,00 

— 

,08 

+  0,6 

+ 

,10 

+    ,03 

-  ,09 

-  ,05 

+    ,05 

-  ,05 

-  ,28 
+    ,13 
+  4,4 
+    ,15 
+  4,0 

-  ,04 
+    ,0t 


+ 
+ 
+ 


,04 
,00 
,01 
,27 
,13 
,00 

-  ,.^9 
+  3,6 
+    ,37 
+    ,17 
+  3,4 

+    ,03 

-  ,17 
+    ,06 

-  ,18 

-  ,07 

-  ,17 

-  ,25 
+    ,16 
+  2,9 
+  2,0 

+     ,06 

-  ,06 

+  4.0 
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Day  of 
Observation. 


Oct  18 

Oct.  19 
Oct.  20 


Oct.  21 

Oct.  22 
Oct  23 

Oct.  25 
Oct.  26 

Oct.  28 

Oct.  29 
Oct.  30 


Star's  Name. 


Oct.  31 


Arcturus. . 
/3  Aquilae. 
a  Pegasi . . 
Polaris.. . . 


Polaris  S. P.. 


Arcturus 

6  Bootis 

a  Serpentis . . . 
a  Ophiuchi . . . 

/3  Aquilae 

a^  Capricomi . 

Polaris 

Regulus 

/3  Leonis 

Polaris  S.  P.. . 


Arcturus 

e  Bootis 

a  Serpentis . . . 
a'  Capricomi . 

Arcturus 

Polaris  S.  P.. . 


a  Ophiuchi. . . 
a*  Capricomi . 


a  Aquarii. 

a  Cassiopeise. . . . 

Polaris 


/3  Leonis 

Polaris  S. P.. 


ft  Aquilae 

a!'  Capricomi 
ft  Aquarii. . . . 
a  Cassiopeise. 
Polaris 


ft  Leonis 

Polaris  S. P.. 
Arcturus . . . . 

Polaris  S.P.. 
Arcturus . . . . 


t  Bootis 

a  Ophiuchi. . . . 

ft  Aquilae 

a^  Capricomi  . . 

ft  Aquarii 

Polaris 


ft  Aquilae.. . .. 
a*  Capricomi . 

Polaris 

ft  Leonis 

Polaris  S.P... 


Reduced  Time 
of  Transit. 


14.  7-  5,12 

19.46.  9,63 

22  .  55  .  30,68 

0  .  59  .  52,6 

12  .  59  .  52,4 


14. 
14. 
15. 
17. 
19. 
20. 

0. 

9. 
11  , 
12, 


7.  3,74 
36 .  42,69 
35  .  3,46 
26 .  12,27 
46.  8,09 

7 .  47,72 
59 .  52,5 
58  .  28,10 
39  .  31,91 
59 .  52,5 


Apparent  A.R. 


h,    m,      3. 


14.  7-54,98 

19  •  46  .  59,84 

22  .  56  .  21,07 

1.0.  46,5 

13.  0.46,4 


14.  7.  3,05 
14.36.41,84 
15.35.  2,60 
20.  7.46,95 

14.  7.  2,16 
12  .  59  .  52,7 


14.  7.54,990.51,94 
14.37.33,870.52,03 
15.35.54,87  0.52,27 
20.  8.39,210.52,26 


17 

20 

21 

0 

0 


,26. 

7, 

56. 

,30, 

,59. 


10,10 
45,31 
11,80 

5,77 
52,7 


11.39.28,26 
12  .  59  .  47,9 

19-46.  3,87 

20.  7-43,49 

21  .21  .43,16 

0..30.  4,05 

0 .  59 .  47,9 

11  .39-27,10 

12  .  59  .  46,6 
14-  6.58,25 

12  .  59  .  45,7 
14.  6.58,23 

14.36.37,25 
17-26.  6,78 
19-46.  2,37 
20-  7-42,11 
21 


0  .  49,86 
0  .  50,21 

0 .  50,39 

0  .  53,9 
0  .  54,0 


,  7 
37 
35 
,27 
,46 
,  8 


54,98 

33,89 

54,87 

3,94 

59,80 

39,22 

0  .  46,3 

59  .  20,16 

40  -  23,90 

0  .  46,3 


Clock 
Slow. 


51,24 

51,20 

51,41 

51,67 

51,71 

51,50 

53,8 

52,06 

51,99 
53,8 


Clock's 
losing  Rate. 


14, 
13 

17. 
20, 
21  , 

0. 

1  , 


7 .  54,99 
0 .  46,0 

27-  3,88 

8.39,17 

57-  5,77 

30 .  59,64 

0 .  46,0 


0  .  52,83 
0  .  53,3 


11  .40.24,00 
13.  0.45,5 

19  -  46  -  59,69 
20.  8.39,12 
21  .  22  .  38,68 

0 .  SO .  59,63 

1.0.  45,5 

1 1  .  40  .  24,06 

13.  0.45,1 

14.  7.55,02 

13.  0.44,9 

14.  7-55,03 


53,78 
53,86 
53,97 
53,87 
53,3 


0 .  55,74 
0 .  57,6 


55,82 
55,63 
55,52 
55,58 
57,6 

56,96 
58,5 
0 .  56,77 

0 .  59,2 

0 .  56,80 


14.37.33,890.56,64 
17-27-    3,79[o.  57,01 

0 .  57,26 
0 .  56,94 


19 -46 -.59,63 
20  .    8  .  39,05 


21  .41,82  21  .22.38,61 


0  .  59  .  45,7 


1.0.  44,9 


46.    2,1819.46, 
7.41,5720.    8, 


59  •  49,3 
39  -  26,41 
59  -  45,1 


.  0 
,40 
,    0 


59,61 

39,03 

44,6 

24,12 

44,4 


0  -  56,79 

0  -  59,2 
0  -  57,43 

0  .  57,46 
0  .  55,3 

0  -  57,71 
0 .  59,3 


,72 
,81 
,81 


,69 

,74 
,80 
,78 
,75 
,76 

,76 

,77 


,69 
,83 
,86 
,76 

,89 


,70 
,80 


,75 

,68 
,59 
,72 
,57 

,41 
,56 

,03 

,51 
,46 
,36 
,33 
,32 


,17 
,52 

,25 


1)  « 

•e  ff 

3  " 
^   o 


2 
5 
4 
6 
2 
5 

8 
11 


6 

3 

11 

3 


9 

7 
4 
4 
4 


Adopted 
Rate. 


,76 


Error  of 
assumed  R.A. 


,84 


,84 


,84 


,52 


,22 


,24 


,46 


,58 


+ 
+ 


-  ,14 
+  ,03 
+  ,10 
+  3,6 

+  2,7 

-  ,13 

-  ,18 
,00 
,20 
,16 
,06 

+  2,1 
+    ,12 

-  ,01 
+  1,9 

-  ,14 

-  ,07 
+  ,13 

-  ,03 


-  0,3 

+  ,03 
+  ,02 
+    ,06 

-  ,13 
-0,7 

+  ,25 
+  2,1 

+    ,15 

-  ,05 

-  ,18 

-  ,19 
+  1,9 

+  ,11 
+  1,7 

-  ,10 

+  2,4 

-  ,07 

--     ,24 

+  ,11 
+  ,33 
+    ,01 

-  ,15 
+  2,3 

-  ,01 
+    ,01 

-  2,2 
+    ,03 
+  1,6 
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Day  of 

Observation. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A. R. 


h.     VI.      s. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Kate. 


la 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


Oct  31 

Nov.  1 


Nov.  3 
Nov.  4 


Nov.  5 
Nov.  7 


Nov.  8 


Nov.  9 


Arcturus. . . . 

f  Bootis 

'a  Serpentis . . 
a  Ophiuchi . . 
a  Pegasi . .  . . 

Polaris 

a  Ceti 

/3  Leonis 

Polaris  S. P.. 
Arcturus.  . . . 


a  Pegasi . . . 
Polaris  S.P. 


a  CoronsE  Boreal  is 

/3  Aquilae 

a*  Capricorni . . 

ft  Aquarii 

a  Pegasi 

Polaris 

a  Ceti 

Polaris  S.P 


ft  Aquarii. 
a  Aquarii. 


a  Ophiuchi 

ft  Aquila; 

a'  Capricorni  . . . . 

ft  Aquarii 

a  Pegasi 

Polaris 

a  Arietis 

u  Ceti 

Regulus    

Polaris  S.P 

Arcturus 


a  Coronae  Borealis 
a  Ophiuchi. .  .  . 

ft  Aquilae 

a*  Capricorni  .. 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

Polaris  S.P 

Arcturus 

c  Bootis 


a  Ophiuchi 

ft  Aquilce 

a'  Capricorni  .. . 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 


U.    6.57,06 


14..    7.55,05 


0.57,99 


14. 
15. 
17. 
22. 

0 

2. 
11. 
12. 
14. 


36 .  35,99 

34 .  57,24 

5,94 

23,00 

44,8 

29,44 

39 .  25,69 

59  ■  44,7 

6 .  56,64 


14.37 
15.35 
17.27 
22,56 
1.  0 
2.53 
11  .40 

13.  0 

14.  7 


22.55.21,61 
12  .  59  .  42,6 


26  .  30,18 

45  .  59,79 

7.39,29 

21  .  38,79 

55 .  20,95 

.59.41,3 

,  52  .  27,88 

59  .  39,8 


15. 
19. 

20. 
21  . 
22. 

1  . 

2  . 
13. 


21  .21  .38,30 
21.56.    5,35 


17 

19 

20 

21 

22 

0 

1 

2 

9 

12 

14 

15 

17 

19 

20 

21 

21 

22 

0 

1 

2 

12 

14 

14 


26 

45 


2,09 
57,78 
7.37,11 
21  .36,88 
55  .  19,06 
59 .  38,2 
56 .  38,73 
52  .  25,99 

58  .  18,79 
59.38,1 

6.53,14 

26.27,91 
26.  1,76 
45 .  57,49 
7  .  36,88 
21  .36,6 
56 .  3,49 
55  .  18,86 

59  ■  37,7 
56 .  38,27 
52.2.5,81 
59 .  37,8 

.  6.52,98 
36  .  31,80 


17.26. 
19.45. 


,33,900 
,  54,84  0 
,  3,78  0 
.20,92 
.44,4 
,  27,56 
.24,14 
.44,2 
.55,06 


22  .  56  .  20,90 
13.  0.43,6 


27 
46 


.  57,91 
.  57,30 
.  57,84 
.57,92 
■59,6 
.  58,12 
.  58,45 
■  59,5 
.  58,42 


0 . 5.9,29 

1  .  1,0 


29,82  0  .  59,64 
59,540.. 59,75 


8  .  38,97 
22  .  38,54 
56 .  20,88 

0  .  43,6 
53  .  27,57 

0 .  43,4 


21 .22. 
21 .57. 

17.27. 
19-46. 
20.  8. 
21 .22 . 
22  .  56  . 


0 

57 
53 


9  •  59 . 

13.  0. 

14.  7 

15.27. 
17.27. 
19.46. 
20.  8. 
21 .22. 

21  .57 

22  .  56 


1  . 
1  . 

2. 
13. 
14. 


0 

57 

53 

0 

7 


14.37 


38,53 
5,58 

3,73 
59,50 
38,93 
38,50 
20,85 
42,8 
40,44 
27,61 
20,65 
42,5 
55,11 

29,82 
3,71 
59,48 
38,91 
38,48 
5,54 
20,83 
42,5 
40,45 
27,61 
42,1 
5,5,11 
33,96 


1,51  17.27. 

.57,3619.46, 

7  .  .S6,60'90  .    8  . 

21  ..36,.32!21  .22. 

56.    S,24!21  .57. 


3,71  1 
59.*7  1 
38,90  1 


38,47 
5,52 


59,68 
.59,75 
59,93 

,    2,3 
59,69 

,    3,6 

0,23 
0,23 

1,64 

1,72 

1,82 

1,62 

1,79 

4,6 

1,71 

1,62 

1,86 

4,4 

1,97 

1.91 

1,.95 

1,99 

2,03 

1,85 

2,05 

1,97 

4,8 

2,18 

1,80 

4,3 

2,13 

2,16 

3,20 
2,11 
2,30 
2,15 
2,28 


,59 

,63 
,46 
,41 

,54 


,74 
,54 
,68 


,59 
,58 
,55 

,59 
,64 

,52 


,48 
,48 

,63 
,66 
,71 
,69 
,62 


,64 

,54 

,59 

,57 
,31 
,27 
,21 
,23 
,61 
,18 

,47 
,18 

,16 
,53 

,25 
.12 
,27 
,30 
,23 


2 
11 

2 
14 


19 
4 

4 
5 
1 


1 

13 

6 
3 
3 
2 
3 


3 
18 


,67 


,66 
,60 


,58 


,42 


,23 


,37 


+    ,25 

+    ,16 

—  ,48 
+    ,02 

—  ,03 
+  1,6 
+    ,07 
+    ,04 
+  1,0 

—  j05 


+  1,5 


+ 
+ 

+ 

+ 


,04 
,05 
,03 
,01 
,15 
+  2,5 
-  ,19 
+  3,6 

+    ,01 
,00 


,02 
,05 
,15 
,07 
,07 


+ 
+ 

+ 

+ 
+  2,9 

-  ,06 

-  ,17 

-  ,01 
+  2,5 
+    ,07 

,00 
+  ,02 
+  ,03 
+    ,07 

-  ,12 
+    ,07 

-  ,02 
+  2,8 
+    ,16 

-  ,23 
+  2,2 
+    ,01 
+    ,03 

+  ,03 

-  ,09 
+  ,09 

-  ,08 
+  ,04 


•  Five  last  wires. 
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Clock  Errors  and  Clock  Rates.     1830. 


Day  of 
Observation. 


Nov.  9 

Nov.  10 
Nov.  11 


Nov.  12 


Nov.  13 
Nov.  14 


Nov.  15 


Nov.  16 


Nov.  17 


Nov.  18 


Nov.  19 


Star's  Name. 


a  Pegasi 

a  Andromedae . 

Polaris 

Polaris  S.P 

Polaris  S.P.... 


a  Corona;  Borealis 

/3  Aquilse 

«'  Capricorni  . . . 

/3  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

Polaris 

Polaris  S.P 

Areturus 

a  Ophiuchi 

ft  Aquilse 

a'  Capricorni  . . . 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Pegasi 

Polaris 

Polaris  S.P 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


h.    m.      s. 


22.55.  18,67 

23.58.38,18 

0  .  59  .  37,7 

12  .  59  .  37,0 

12  .  59  .  35,1 


26. 
45. 

7. 
21  . 
56, 
55, 
59. 
59, 

6. 


26,77 
56,32 
35,71 
35,44 
2,34 
17,60 
34,7 
34,3 
51,85 


15. 
19. 
20. 
21  . 
21, 
22. 
1  . 
13. 
14. 


Polaris  S.P. 


ft  Aquilse 

a*  Capricorni 

ft  Aquarii 

Polaris  S.P... 
Areturus 


a  Coronae  Borealis 

a  Pegasi 

Polaris 


ft  Leonis . .  . 
Polaris  S.P. 
Areturus  .  . 
6  Bootis . . . . 


ft  Aquila'.. .  . 
u'  Capricorni 
ft  Aquarii.. . . 
a  Aquarii. 


19.45.53,22 
20.  7-32,71 
21  .21  .32,51 
21  .55.59,20 
Polaris 0.  59  •  32,4 


17-26.    0,23 

19  .  45  .  55,86 

20  .    7  -  35,31 


21 .21 . 
21 .56. 
22  .  55  , 
0.59, 
12  .  .59 . 


34,99 
2,05 
16,88 
33,6 
32,6 


12  .  59  -  35,9 


19- 
20. 
21  . 
12. 
14. 


45  .  55,20 

7  -  34,61 

21  -34,11 

59  -  33,8 

6  .  50,63 


15.26.25,29 

22.55.  1.5,89 

0  -  59  •  33,6 

11  .39-  18,73 

12  .  59  .  32,4 
14.    6.49,47 
14.36.28,20 


2  .  56  .  20,82 

3  -  59  -  40,55 
1.    0.42,1 

13.    0.41,8 


13.    0.41,4 


27  •  29,82 

46  .  59,44 

8  .  38,87 

38,45 

.5,50 

20,79 
41,4 
41,1 
55,15 


17.27-    3,69 
19-46.59,43 


20. 
21  , 
21  , 
22 
1 
13 


8 

22 

57 

56 

0 

0 


38,86 
38,42 
5,49 
20,78 
,41,1 
40,7 


13-    0.40,3 


Clock 
Slow. 


46 


22 


59,41 
38,83 
38,40 
0  .  40,0 
7  .  55,20 


15  .  27  -  29,85 

22  .  56  .  20,74 

1.0.  40,0 

1 1  .  40  .  24,49 

13-  0-39,1 

14-  7-55,23 
14  -  37  -  34,03 


Polaris  S.P...  . 

Areturus 

e  Bootis 

'a  Coronae  Borealis 

ft  Aquilae 

a*  Capricorni  .. 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 


12  .  59  -  29,4 
14.    6.48,61 
14.36.27,27 
15.26.22,46 

19  -  45  .  52,34 
20.  7-31,88 
21  -21  .31,67 
21  .  55  .  58,49 


46 .  59,37 
8.38,78 

22  .  38,35 

.57.    5,41 

0.39,1 


13.0.  38,3    1  -  8,9 

14-    7-55,271-  6,66 

14  -  37  -  34,06  1  .  6,79 

15  .  27  -  29,88  1  .  7,42 


19  -  46  .  59,35  1 
20.  8.38,76^1 
21  .22-38,32,1 


21-57- 


5,38jl 


2,15 
2,37 
4,4 
4,8 


1-    6,3 


3,05 

3,12 

3,16 

3,01 

3,16 

3,19 

6,7 

6,8 

3,30 

3,46 

3,57 

3,55 

3,43 

3,44 

3,90 

7,5 

8,1 


Clock's 
losing  Rate. 


1  .    4,4 


4,21 

4,22 
4,29 
6,2 
4,57 

4,56 
4,85 
6,4 

5,76 
6,7 
5,76 
5,83 

6,15 
6.07 
5,84 
6,21 
6,7 


7,01 
6,88 
6,65 
6,89 


,18 


,38 
,50 
,43 
,43 
,44 
,52 


,39 

,42 
,45 

,39 
,42 
,28 
,71 


,32 
,33 
,43 

,42 

,38 
,32 


,49 

,59 
,46 

,65 
,62 
,52 
,55 


,45 
,48 
,71 

,43 
,40 
,40 
,34 


3 
2 
2 
2 
2 
2 


15 

2 
8 

3 
3 
3 
5 


2 
2 

4 

2 

2 
2 
2 


Adopted 
Rate. 


,46 


,42 


Error  of 
assumed  R.A, 


,34 


,37 


,58 


,42 


-    ,10 
+    ,10 
+  2,1 
+  2,0 

+  3,3 


+ 
+ 

+ 

+ 
+ 


,03 
,02 
,05 
,12 
,02 
,03 
+  3,3 
+  3,4 
-    ,13 


+ 

+ 


,02 
,04 
,02 

-  ,12 

-  ,12 
+    ,32 
+  3,9 
+  4,3 

+  0,3 

-  ,02 

-  ,02 
+  ,04 
+  1,6 

-  ,04 

-  ,07 
+  ,11 
+  1,6 

-  ,04 
+  0,9 

-  ,10 

-  ,04 

+  ,15 
+    ,07 

-  ,19 
+  ,16 
+  0,6 

+  2,1 

-  ,17 
,05 

,57 


+ 
+ 


,08 
,05 
.30 
,07 


No  error  of  any  kind  discoverable  in  this  transit  or  the  reductions- 
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Day  of 

Observulion. 


Star's  Name. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A. R, 


A.    m.      s. 


Clock 
Slow. 


Clock's 
losing  Rate. 


=  Q 


Adopted 
Rate. 


Error  of 
assumed  R.A. 


Nov.  19 
Nov.  20 
Nov.  22 


Nov.  23 


Nov.  24 


Nov.  25 
Nov.  27 
Dec.  12 

Dec.  13 

Dec.  15 
Dec.  1 6 

Dec.  22 


a  Pegasi    .... 
Polaris 

a  Andromedae 
Polaris 

a  Ophiuchi. .. 

/3  Aquilse 

a*  Capricorni  . 

Polaris 

Polaris  S.P... 

Arcturus 

e  Bootis 

a*  Capricorni  . 
/3  Aquarii .. . . 

a  Aquarii 

Polaris 

Polaris  S.P... 

Arcturus 

e  Bootis 

a  Ophiuchi. . . 

/3  Aquilse 

a*  Capricorni . 

'cj  Aquarii 

a  Pegasi 

Polaris 

Polaris  S.P... 
Arcturus 

ft  Aquilte 

a*  Capricorni  . 
a  Aquarii 

a  Aquarii 

a  Arietis 

a  Ccti 

a  Andromedae 

Polaris 

a  Arietis 

a  Ceti 

Polaris  S.P... 

ft  Aquarii 

a  Aquarii 

n  Andromedae 
Polaris 

a  Ophiuchi . . . 

a  Aquarii 

a  Andromedie 
Polaris 

a  Aquarii 


22  .  55  .  13,74 
0  .  59  •  29,4 

23  .  58  .  33,3i 
0  .  59  .  28,4 

17  .  25  .  55,76 
19-45.51,25 
20  .  7  .  30,94 
0  .  59  .  26,6 
12  .  59  •  26,0 
14.  6.46,81 
14.36.25,82 


22  .  56  .  20,69 
1.0.  38,3 


23, 
1  . 


59 .  40,43 

0 .  37,8 


17-27 
19-46 


,    3,66 
59,30 


20. 
1  . 
13, 
14. 
14. 


8  .  38,73 
0  .  36,8 

0  .  36,4 

7 .  55,34 
37  .  34,12 


20.  7. 
21 .21 , 
21 .55. 
0.59. 
12  .  59  . 
14.  6, 
14.36. 

17.25. 
19.45, 
20. 
21  . 
22. 
0, 
12, 
14, 


30,18 

29,89 

56,86 

25,2 

24,7 

46,66 

25,49 

54,84 

50,54 

7  .  29,93 

55  .  57,30 

55.  11,83 

59  ■  24,3 

r,9  .  2.3,3 

6 .  46,41 


20.  8.38,72 
21  .22.38,27 
21  .  57  -    5,32 


19-45.50,22 
20.  7.29,67 
21  .55.56,19 

21  .55.55,64 
1  .  56 .  30,93 
2.52.  18,01 

23  .  58  .  24,14 
0.59.    7,5 
56 .  24,34 
52.  11,73 


1  , 
13. 
14. 

14, 

17- 
19- 
20. 
21  , 
22, 
1  , 
13, 
14, 

19. 
20, 
21  , 


0 
0 

7 
37 


36,4 

35,9 

.  55,34 

34,13 


3,64 
59,28 
38,71 
5,31 
20,62 
0  -  35,9 
0 .  35,4 
7  -  55,37 


46 .  59,27 

8.38,70 

57.    5,29 


21  .  57  .    5,27 

1  .  57  .  40,42 

2  .  53  -  27,72 


12.59.    7,6 


21  , 
21 
23, 
0, 


21  , 
55, 
58, 
59, 


22,15 

*8,95 

23,84 

7,6 


23, 
1  , 
1  , 
2, 

13, 

21, 

21  , 

23, 

1  , 


59.40,14 

.    0.25,4 

57  .  40,36 

53.27,71 

0.25,4 

22  .  38,04 

57.    5,07 

59.40,12 

0.24,7 


17-25.46,75 


21  , 

23, 

0, 


55  .  48,05 
58  .  23,04 
59-    4,72 


21  .55.47,21 


17.27-    3,76 

21  .  57  -    5,04 

23  .  59  .  40,08 

1.0.  22,7 

21  .  57  -    5,00 


6,95 
8,9 

7,09 
9,4 

7,90 

8,05 
7,79 
10,2 
10,4 
8,53 
8,30 

8,54 
8,38 
8,46 
11,2 
11,2 
8,68 
8,64 

8,80 
8,74 
8,78 
8,01 

8,79 
11,6 
12,1 

8,96 

9,05 
9,03 
9,10 

9,63 

9,49 

9,71 

16,00 

17,9 

16,02 

15,98 

17,8 

15,89 
16,12 
16,28 
17,1 

17,01 

16,99 
17,04 
18,0 


1  -  17,79 


,52 
,61 


,44 
,35 
,30 


,47 

,.';8 

,75 
,43 
,39 


,15 
,34 

,49 
,,34 
,24 

,37 


,28 

,31 
,25 
,32 

,27 
,38 
,42 

,41 

,44 
,42 


,38 
,41 
,28 


,39 

.29 
,25 


,13 


11 


10 
3 
3 


1 
1 

2 

o 

19 
19 

33 

15 
15 


20 

16 

1 


,33 
,40 


,30 


,26 


,26 


,27 


,32 


,27 


-  ,10 


—     ,03 
+  1,9 


+  2,3 

+  ,01 
+    ,12 

-  ,14 
+  2,2 
+  2,0 
+    ,14 

-  ,09 

+    ,08 

-  ,10 

-  ,02 
+  2,7 
+  2,6 

-  ,01 

-  ,06 

+    ,07 

-  ,01 
+    ,02 

,00 
+  2,8 
+  3,2 

-  ,02 

+    ,01 

-  ,02 
+    ,03 

+    ,05 

-  ,13 
+    ,08 

+    ,11 
+  2,0 
+    ,10 
+    ,05 
+  1.7 

-  ,28 

-  ,06 
+  ,07 
+  0,9 

+    ,04 

-  ,03 
,00 

+  0,9 


*  Bad  obMTvadon:  lee  the  Observed  TransiU. 


M 
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Clock  Errous  and  Clock  Rates.     1830. 


Day  of 
Observation. 

Star's  Name. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A. R. 

Clock 
Slow. 

Clock's 
losing  Rate. 

Number 
of  Days. 

Adopted 
Rate. 

Error  of 
assumed  R.A. 

A.     m.      s. 

h.     m.       s. 

m.      s. 

s. 

s. 

s. 

Dec.  25 
Dec.  27 
Dec.  29 

a  Ophiuchi 

a  Aquarii 

Polaris 

17  .  25  .  46,95 
21  .55.48,72 

0  .  58  .  55,3 

1  .  56  .  25,07 

2  .  52  .  12,45 
4  .  24  .  59,74 

17.27.    3,87 
21  .  57  ■    4,95 

1.    0.13,2 

1  .  57  .  40,19 

2  .  53  .  27,61 
4.26.  14,76 

1  .  16,92 
1  .  16,23 

1  •  17,9 
1  .  15,12 
1  .  15,16 
1  .  15,02 

-,01 
-,31 

-,05 
—  ,05 

10 
5 

17 
17 

-,31 

+  2,7 

,00 
+    ,05 
-    ,06 

-,45 

-,45 

a  Arietis 

a  Ceti 

Aldebaran 

CORRECTION   OF   THE   ASSUMED  RIGHT   ASCENSION 
OF  THE   KNOWN   STARS. 


The  apparent  Errors  of  Assumed  Right  Ascension  of  each  star,  given 
in  the  last  column  of  the  preceding  Tables,  have  been  divided  into  two 
groups,  one  including  the  errors  determined  from  observations  on  the 
days  in  which  Polaris  or  S  Ursse  Minoris  was  observed  at  both  passages, 
and  the  other  containing  all  the  other  determinations.  One  of  the  former 
class  has  been  considered  equivalent  to  two  of  the  latter ;  and  the  results 
given  below  are  means  of  the  errors,  found  on  this  supposition.  For 
Polaris  no  observations  are  used  except  those  on  the  days  in  which  either 
Polaris  or  S  Ursae  Minoris  was  observed  at  both  passages. 

The  assumed  A.R.  of  a  Cassiopeiae,  by  4  observations,  is  too  great  by  —  0,'14 

Polaris 100   +2,0 

aArietis 28  —0,01 

aCeti 24  -0,03 

aPersei 28   +0,04 

Aldebaran 37  -  0,05 

Capella 25  +  0,02 

Rigel 4  -0,01 

jSTauri 14  -0,02 

70rioni8 3  +0,06 

^Orionis 5   +  0,03 

eOrionis 4   +0,04 

^Ononis 5  —  0,01 

aOrionis 33  +  0,03 

Sirius 37  -0,15 

Castor 41    —0,04 

Procyon 51    +0,16 

Pollux 42  +  0,07 

a  Ilydrae 21   -0,02 

Begulus 52  +0,07 

MS 
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The  assumed  A.R.  of  a  U.  Majoris  by     2  observations,  is  too  great  by  —  0*,11 

..*, /BLeonis 28  +0,06 

Spica 28  -  0,10 

..i Aicturus 50  —  0,05 

eBootis 26  -  0,09 

a^Libra; 14   +0,06 

a  Cor.  Borealis .  .    20  (omitting  Nov.  18) +0,02 

aSerpentis  22  (omitting  Nov.  1) +0,03 

^Ophiuchi 2  +0,22 

Antares 20  -0,16 

aOphiuchi 35   +0,03 

5  Ursae  Minoris. .   20   +1,9 

aLyrae 7  +0,01 

ySLyrae 4  ,00 

/3AquilaB 25   +0,04 

a*  Capricorni 42  —0,01 

aCygni 2   +  0,01 

aCephei 5   —0,09 

/SAquarii 28  -0,12 

/3Cephei 2   -0,15 

aAquarii 16  +0,02 

aPegasi 2^  +0,05 

a  Andromedae....  28  +0,04 

On  comparing  these  results  with  those  obtained  from  the  observations 
of  1829,  it  will  be  seen  that  for  stars  10°  or  20"  north  of  the  equator, 
the  +  errors  given  by  the  observations  of  1830  are  greater  than  those 
given  by  the  observations  of  1829 :  for  stars  south  of  the  equator  the 
—  errors  are  greater.  I  cannot  imagine  what  alteration  in  the  instrument 
or  the  observer,  or  what  error  in  the  reductions,  can  account  for  this. 
The  precessions  are  taken  from  the  Astronomical  Society's  Catalogue. 

The  following  mean  A.R.  for  Jan.  1,  1830  are  found  by  applying  these 
corrections.  They  may  be  of  course  subject  to  a  constant  error,  but  they 
are  I  think  worthy  of  confidence. 

Polaris 0\  59".  31',1     Annual  precession  +  15',48 

aArietis 1   •  57  .  36,61   +     3,342 

oCeti 2  .  63  .  24,18  +     3,123 

aPersei  3  .  12  .  13,81    +     4,221 


Right  Ascension  of  the  Known  Stars.  iff 

Aldebaran 4".   26"".   10%64 Annual  precession    +  3,'423 

CapeUa 5.4.      8,76 +  4,402 

aOrionis 5   .   45   .   58,38   +  3,241 

Sinus 6  .  37  .   39,49   +  2,643 

Castor 7  .   23  .   44,63  -f-  3,856 

Procyon 7   .   30   .   24,03   +  3,143 

Pollux 7  .  34  .  54,28  +  3,682 

aHydrae 9   .    19   .    14,18   +  2,948 

Regulus 9  .  59   .   18,78  +  3,221 

/3Leonis 11   .   40  .  23,09  .+  3,064 

Spica 13  .   16  .   15,01    +  3,147 

Arcturus 14   .     7   .   54,79   +  2,731 

eBootis 14  .  37  .  33,92  +  2,621 

aCorona  Borealis  ...15   .   27   .   29,71    +  2,526 

aSerpentis 15  .  35  .   54,15  +  2,936 

Antares 16.19.     0,02  +  3,659 

aOphiuchi I7  .  27  .     2,92  +  2,770 

SUrsjeMinoris 18  .  27  .     7,2     -19,17 

/SAquilae 19   .   46   .   57,88   +  2,943 

a'Capricorni 20  .     8  .  37,08  +  3,331 

/3Aquarii 21   .  22  .  36,43  +  3,162 

aAquarii 21   .  57  .     3,16  +  3,082 

aPegasi 22  .  56  .   18,02  +  2,975 

a  Andromedae 23   .   59   .   37,13   +  3,067 

The  following    are   the   observed   Right  Ascensions  of  Polaris  at  every 

transit   taken  on  the  days  when   Polaris,   or  ^  Ursae  Minoris  was  observed 
at  both  passages. 


98 


Right  Ascension  of  the  Known  Stars. 


Observed  Right  Ascensions  of  Polaris. 


1830. 

h.        m.          s. 

1830. 

h.        m.         s. 

April     4 

0   .   59   .    10,0 

May     4 

0   .   59  .   17,0 

4 

10,7 

5 

18,2 

5 

8,9 

17 

23,6 

5 

8,7 

18 

23,6 

6 

10,9 

18 

23,8 

17 

9,2 

June     1 

32,2 

17 

10,4 

1 

32,6 

18 

11,7 

2 

32,8 

24 

12,1 

4 

34,1 

25 

12,3 

5 

34,3 

26 

12,2 

5 

35,8 

26 

12,3 

18 

44,2 

27 

12,1 

18 

44,4 

27 

12,8 

19 

44,6 

28 
28 
29 
29 
30 

13,2 
13,8 
15,1 
15,4 
15,7 

Aug.  30 
30 
31 
31 

1.0.  34,1 
34,6 
36,3 
34,2 

30 

15,6 

Sept.     1 

34,6 

May     1 
1 
2 
3 

16,0 
15,4 
16,6 
16,0 

16 
16 
30 
30 

40,9 
41,2 
41,2 
41,6 

3 

15,9 

Oct.     4 

45,4 

4 

15,7 

4 

45,6 

Right  Ascension  of  the  Known  Stars. 
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Observed  Right  Ascensions  of  Polaius,  continued. 


1830. 

h.        m.         s. 

1830. 

h.        m.         s. 

Oct.  9 

1.0.  42,2 

Nov.  8 

1.0.  39,7 

9 

42,6 

8 

39,9 

14 

43,1 

9 

40,0 

14 

43,2 

9 

39,8 

15 

43,7 

10 

38,1 

15 

44,6 

•11 

38,1 

17 

42,5 

11 

37,7 

18 

42,9 

12 

37,2 

19 

43,7 

12 

36,4 

20 

44,2 

14 

38,4 

20 

44,4 

15 

38,4 

22 

46,3 

16 

38,2 

23 

46,7 

17 

38,5 

25 

43,4 

18 

36,2 

26 

43,6 

19 

36,4 

29 

42,5 

22 

34,6 

30 

42,6 

22 

34,4 

31 

42,8 

23 

33,7 

Nov.  1 
1 
3 

42,8 
43,2 

42,1 

23 
24 

24 

33,3 
33,1 
32,2 

4 

41,1 

Dec.  12 

23,4 

4 

39,8 

12 

23,7 

7 

39,9 

13 

23,8 

7 

40,0 

Besides  the  error  of  observation,   these  right  a.scensions  are  affected  by 
the  same  constant  error  as  those  of  the  other  stars. 


Section    IV. 


CALCULATED  RIGHT  ASCENSIONS  OF  UNKNOWN  STARS. 


X  HE  names  of  the  Known  Stars  by  which  the  Clock  Time  of  Transit 
has  been  corrected,  are  placed  opposite  to  the  result  of  each  observation. 
The  Clock  Errors  are  those  given  in  the  last  Section :  when  the  names 
of  more  than  one  Known  Star  are  given,  the  mean  of  the  Clock  Errors 
indicated  by  all,  has  been  taken  as  the  Clock  Error  at  the  mean  of  their 
times  of  transit.  The  Clock  Rates  here  employed  are  those  given  as 
Adopted  Rates  in  the  last  Section. 

The  apparent  right  ascensions  thus  found  have  been  reduced  by  means 
of  the  tables  attached  to  the  Astronomical  Society's  Catalogue.  For  the 
stars  not  included  in  that  Catalogue  log  a,  log  h,  &c.  have  been  calculated 
from  the  formulae  in  Mr.  Rally's  introduction.  Log.  A  and  log.  B  have 
been  taken  from  the  introduction,  and  log.  C  and  log  D  from  the  Supple- 
ment to  the  Nautical  Almanac.  These  numbers  have  always  been  taken 
for  the  nearest  epoch  without  any  interpolation. 

The  note  Ah  denotes  that  the  Known  Star  was  observed  by  me,  and 
the  Unknown  Star  by  the  assistant;  -B«  denotes  that  the  Known  Star  was 
observed  by  the  assistant,  and  the  Unknown  Star  by  me.  Where  there 
is  no  such  note,  the  Known  Star,  and  the  Unknown  Star  have  been  ob- 
served by  the  same  person. 

The  rule  in  describing  the  stars  has  been ;  if  the  star  is  distinguished 
by  a  letter,  to  give  that  letter  and  the  name  of  the  constellation  only ; 
if  it  is  not  so  marked,  but  is  to  be  found  in  the  Astronomical  Society's 
Catalogue,  to  give  its  nnmber  in  that  Catalogue;  if  both  these  methods 
fail,  to  give  the  number  in  Piazzi's  Catalogue :  and  if  the  star  is  not 
included  in  that  Catalogue,  to  set  down  its  N.P.D.  as  given  by  the  setter 
of  the  transit.  This  N.P.D.  may  sometimes  be  erroneous  to  the  amount 
of  three  or  four  minutes :  for  the  stars  which  were  observed  with  the 
small  planets,  the  error  may  be  still  greater. 


Right  Ascensions  of  Unknown  Stars.     1830. 
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1       Star's  Name. 

1 

Day  of 
Observatiou. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 

Star  on  which 
it  depends. 

A.        m.        s. 

A.        m.        s. 

A.        m.        s. 

/3Ceti 

Nov.      7 
Nov.     8 
Nov.     9 
Nov.  11 
Nov.  12 
Nov.  17 
Nov.  19 

0  .   34  .      4,24 
0  .  34  .     4,35 
0  .  34  .     4,00 
0  .  34  .     2,99 
0  .  34  .     2,74 
0  .  34  .     0,16 
0  .  33  .  59,52 

0  .   35  .     6,03 
0  .   35  .     6,26 
0  .  35  .     6,26 
0  .  35  .     6,18 
0  .  35  .     6,37 
0  .  35  .     6,28 
0  .  35  .     6,39 

0  .  35   .      3,10 
0  .   35  .     3,33 
0  .  35  .     3,33 
0  .  35  .     3,27 
0  .  35  .     3,46 
0  .  35  .     3,43 
0  .  35  .     3,55 

(a^Capr./3Aqua. 

\a  Pegasi. 

if3  &  a  Aquarii, 

[a  Ceti. 

i/3  &  a  Aquarii, 

(a  Pegasi,  a  And. 

(a*  Capr.,  /3  and 

|a  Aqu.,  o  Pegasi 

(a* Capr.,  j3  and 

[a  Aqu.,  a  Pegasi 

ia^'Capr.,  /3and 

1  a  Aquarii. 

|a2  Capr.,   /3and 

]a  Aquarii. 

A.S.C.  164 

Nov.  7 
Nov.  8 

1   .  20  .  41,89 
1   .  20  .  41,61 

1  .  21   .  43,54 
1   .  21   .  43,53 

1   .  21   .  40,56 
1   .  21   .  40,56 

a  Arietis,  a  Ceti 
jft  &  a  Aquarii, 
\o  Ceti. 

*  6,7" ) 

N.P.D.  93°.  45' J 

Nov.  11 
Nov.  12 

1   .  21  .  16,72 
1   .  21   .  16,57 

1   .  22  .   19,87 
1   .  22  .  20,07 

1   .  22  .   16,67 
1   .  22  .  16,87 

/3  &  a  Aquarii. 
fi  &  a  Aquarii. 

*6,7"» ) 

N.P.D.  93''.41'J 

Sept.  26 

1   .  22  .  58,45 

1   .  23  .  30,13 

1   .  23  .  27,14 

(a  Ophiuchi. 
\/3  Aquarii. 

*  N.P.D.  15M9' 

Jan.  21 

1   .  39  .   10,43 

1   .  41   .  58,03 

1   .  41   .  56,14 

a  Arietis,  o  Per. 

f  Cassiopeice 

April  17 

May  24 
May  30 
June  1 

13  .  39  .     0,83 

13  .  38  .  34,33 
13  .  38  .  29,16 
13  .  38  .  27,52 

1   .  42  .   14,31 

1   .  42  .   15,58 
1  .  42  .   15,68 
1   .  42  .   15,52 

1   .  42  .   15,25 

1   .  42  .   15,55 
1  .  42  .  15,41 
1   .  42  .  15,15 

fa&/3CepheiS.P. 
[&  a  Cassio.  S.P. 

Spica. 

Spica. 
a  Cassiop.  S.P. 

*  N.P.D.  15". 25' 

May  13 
May  20 
Nov.  4 
Nov.  8 

13  .  39  .     8,73 

13  .  39  .     2,94 

I   .  41   .  51,52 

1    .  41   .  49,40 

1   .  42  .  40,39 
1   .  42  .  40,57 
1   .  42  .  51,35 
1   .  42  .  51,49 

1   .  42  .  41,41 
1   .  42  .  41,21 
1   .  42  .  41,42 
1   .  42  .  41,59 

Spica. 

Spica. 
a  Pegasi,  a  Ceti. 
a  Pegasi,  a  A  rie. 

*  N.P.D.  l.r.lf;' 

April  29 
May  3 

13  .  43  .   16,13 
13  .  43  .  13,19 

1   .  46  .  36,64 
1   .  46  .  36,73 

1   .  46  .  38,27 
1   .  46  .  38,23 

Spica,  Arcturus. 
Spica,  Arcturus. 

f'  Arietig 

Oct  31 
Nov.  1 

2  .   14  .  49,30 
2  .   14  .  48,49 

2  .   15  .  46,86 
2  .   15  .  46,54 

2  .  15  .  43,34 
2  .  15  .  43,03 

/3  Aquilap,  and 

a'  Capricorn!. 

n  Pegasi,  a  Ceti. 

•  There  u  certainly  some  error  in  the  place  of  this  «tar,  as  it  cannot  be  found  again.    It  wat  obaerved  with  VesU. 

N 
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Star's  Name. 

Day  of; 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 

Star  on  which 
it  depends. 

Observation. 

A.        m.       s. 

A.       m.       s. 

/(.        m.        s. 

^2  Ceti 

Nov.  27 
Dec.  12 

2  .   18   .      1,85 
2  .   17  .  55,48 

2  .   19  .   11,45 
2  .   19  •   11,48 

2  .   19  .     7,90 
2  .  19  •     7,97 

0  Arietis,  a  Ceti. 
a  Arietis,  a  Ceti. 

\i  Arietis 

Oct.  31 

Nov.   1 

2  .  26  .  28,77 
2  .  26  .  27,87 

2  .  27  •  26,33 
2  .  27  .  25,93 

2  .  27  .  22,77    > 
2  .  27  .  22,36 

/3  Aquilse,  and 
a^  Capricorni. 
aPegasi,  oCeti. 

85  Ceti 

Oct.  31 
Nov.   1 

2  .  32  .  26,51 
2  .  32  .  25,93 

2  .  33  .  24,08 
2  .  33  .  23,99 

2  .  33  .  20,54 
2  .  33  .  20,45 

(/3Aquilae,  and 
\a^  Capricorni. 
a  Pegasi,  a  Ceti. 

H  Ceti 

Nov.  27 
Dec.  12 

2  .  34  .  39,93 
2  .  34  .  33,57 

2  .  35  .  49,53 
2  .  35  .  49,57 

2  .  35  .  45,89 
2  .  35  .  45,96 

a  Arietis,  a  Ceti. 
a  Arietis,  a  Ceti. 

/3  Persei 

Feb.    9 
Feb.  14 
March  5 

2  .  54  .  24,91 
2  .  54  .  23,67 
2  .  54  .   17,96 

2  .  57  .     9,12 

2  .  57  .     8,74 
2  .  57  .     8,23 

2  .  57  .     8,57 
2  .  57  .     8,32 
2  .  57  .     8,21 

a  Persei,  Capella. 
a-Persei,  Capella. 
a  Persei,  Capella. 

f  Tauri        

Nov.  1 

Nov.  4 

3  .  20  .  35,51 
3  .  20  .  33,70 

3  .  21   .  33,59 
3  .  21   .  33,57 

3  .  21   .  30,00 
3  .  21   .  29,94 

a  Pegasi,  a  Ceti. 
a  Pegasi,  0  Ceti. 

A.S.C.  390 

Nov.  1 

Nov.  4 

3  .  28  .  54,98 
3  .  28  .  53,42 

3  .  29  .  53,06 
3  .  29  .  53,29 

3  .  29  .  49,40 
3  .  29  .  49,58 

a  Pegasi,  a  Ceti. 
0  Pegasi,  a  Ceti. 

*  6"° \ 

N.P.D.  22''.2'. 

Jan.  8 
Jan.  9 

3  .  32  .  22,59 
3  .  32  .  22,32 

3  .  35  .   11,02 
3  .  35  .  10,89 

3  .  35  .     8,00 
3  .  35  .     7,89 

a  Pers.,  &  Cape. 
a  Pers.,  &  Aid. 

*7,8"' 1 

N.P.D.  79°- 18': 

Nov.  4 
Nov.  7 

3  .  36  .  33,70 
3  .  36  .  32,01 

3  .  37  .  33,58 
3  .  37  .  33,70 

3  .  37  .  30,00 
3  .  37  .  30,08 

a  Pegasi,  a  Ceti. 
a  Arietis,  a  Ceti. 

Nov.  1 
Nov.  4 

3  .  38  .     2,80 
3  .  38  .     1,37 

3  .  39  .     0,89 
3  .  39  .     1,25 

3  .  38  .  57,36 
3  .  38  .  57,68 

a  Pegasi,  a  Ceti. 
a  Pegasi,  a  Ceti. 

^  7"" 

Jan.  9 

Feb.    8 
Feb.    9 
Feb.  10 
Feb.  18 
Feb.  19 

3  .  39  .     9,72 

3  .  39  .   13,06 
3  .  39  .   12,80 
3  .  39  .  12,70 
3  .  39  .  11,06 
3  .  39  .  11,37 

3  .  41  .  58,29 

3  .  41   .  57,07 
3  .  41   .  57,02 
3  .  41  .  56,94 
3  .  41   .  56,65 
3  .  41   .  56,96 

3  .  41   .  55,26 

3  .  41   .  55,32 
3  .  41   .  55,32 
3  .  41   .  55,29 
3  .  41   .  55,41 
3  .  41  .  55,77 

a  Persei,  Aid. 

a  Persei,  Capella 
a  Persei,  Capella. 
Capella,  Castor. 
a  Persei,Capella. 
a  Persei,  Capella 

N.P.D.22''.9'." 

Right  Ascensions  of  Unknown  Stars.     1830. 
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Star's  Name. 

Day  of 

Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 

Star  on  wliicli 
it  depends. 

A.        »i.        s. 

h.        m.        s. 

h.        m.        s. 

Piazii249 

Jan.  5 
Jan.  7 

3  .  55  .  29,43 
3  .  55  .  28,90 

3  .  58  .   17,16 
3  .  58  .  16,99 

3  .   58  .   16,12 
3  .  58  .   15,97 

Aid.,  /3Tauri. 
Aid.,  (i  Tauri. 

5J<  7"° 1 

Jan.  8 

Feb.    8 
Feb.  10 
Feb.  1 1 
Feb.  14 
Feb.  18 
Feb.  19 

4.9-  21,56 

4.9-  24,56 
4.9-  24,55 
4  .     9  .  24,42 
4  .     9  .-23,33 
4.9-  23,17 
4.9-  22,74 

4  .   12  .     9,99 

4  .   12  .     8,57 
4  .  12  .     8,79 
4  .  12  .     8,86 
4  .   12  .     8,41 
4  .   12  .     8,76 
4  .   12  .     8,33 

4  .   12  .     6,60 

4  .   12  .     6,43 
4  .  12  .     6,75 
4  .  12  .     6,87 
4  .  12  .     6,58 
4  .   12  .     7,15 
4  .  12  .     6,77 

o  Per.,  &  Capella. 

a  Per.,  &  Capella. 
Capella,  Castor. 

a  Persei. 
a  Persei,  Capella. 
a  Persei,  Capella. 
o  Persei,  Capella. 

N.P.D.  21M'.f 

75Tauri 

Jan.  5 
Jan.  7 

4  .  15  .  57,38 
4  .   15  .  56,86 

4  .  18  .  45,11 
4  .   18  .  44,95 

4  .   18  .  44,01 
4  .   18  .  43,86 

Aid.  &/9  Tauri. 
Aid.  &/3  Tauri. 

A.S.C.  626 

Jan.  5 
Jan.  7 

5.7.     5,37 
5.7.     4,99 

5.9-  53,07 
5.9-  53,09 

S  .     9  .  51,91 
5.9-  51,94 

a  Ceti,  Rig.  Sirius 
Aid.  &  Rigel. 

Piazzi  339 

Jan.  5 
Jan.  7 

5  .  56  .     8,05 
5  .  56  .     7,71 

5  .  58  .  55,75 
5  .  58  .  55,81 

5  .  58  .  54,47 
5  .  58  .  54,54 

a  Ceti,  Rig.  Sir. 
Aid.  &  Rigel. 

A.S.C.  765 

Jan.  5 
Jan.  7 

5  .  57  .  41,24 
5  .  57  .  40,96 

6  .     0  .  28,94 
6.0.  29.06 

6.0.  27,66 
6.0.  27,78 

a  Ceti,  Rig.  Sir. 
Aid.  &  Rigel. 

£•  Orionis 

Feb.  3 

6.2.     6,73 

6.4.  52,07 

6.4.  50,81 

Cast,  Poll.,  Reg. 

*6,7-' \ 

N.P.D.  70".48'[ 

Feb.    9 
Feb.  10 

6.3.  48,05 
6.3.  47,97 

6  .     6  .  32,22 
6.6.  32,21 

6.6.  31,02 
6.6.  31,02 

/3Tau.  Cast  Poll. 
/3Tau.  Cast  Poll. 

t  Aurigae 

Feb.    3 
Feb.    9 
Feb.  10 
Feb.  14 
Feb.  19 

6  .   14  .  54,47 
6  .   14  .  55,66 
6  .  14  .  55,51 
6  .  14  .  54,82 
6  .   14  .  54,14 

6  .  17  •  39,85 
6  .  17  .  39,88 
6  .  17  .  39,76 
6  .  17  .  39,85 
6  .  17  .  39,64 

6  .   17  .  38,44 
6  .  17  •  38,53 
6  .  17  .  38,43 
6  .   17  .  38,57 
6  .   17  .  38,43 

Castor  &  Pollux. 
Castor  &  Pollux. 
Castor  &  Pollux. 
Castor  &  Pollux. 
Castor  &  Pollux. 

A.S.C.  808 

Feb.    3 
Feb.    8 
Feb.  10 
Feb.  14 
Feb.  19 

6  .  18  .  37,71 
6  .  18  .  38,96 
6  .  18  .  38,44 
6  .  18  .  37,91 
6  .  18  .  37,23 

6  .  21  .  23,09 
6  .  21  .  22,96 
6  .  21  .  22,60 
6  .  21   .  22,94 
6  .  21   .  22,73 

6  .  21  .  21,66 
6  .  21  .  21,.57 
6  .  21  .  21,.S2 
6  .  21  .  21,63 
6  .  21   .  21,49 

Castor  &  Pollux. 
Castor  &  Pollux. 
Castor  &  Pollux. 
Ca-stor  &  Pollux. 
Castor  &  Pollux. 

.\  2 
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Right  ,  Ascensions  of  Unknown  Stars.     1830. 


star's  Name. 

Day  of 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jail.  1,  1830. 

Star  on  which 
it  depends. 

Observation. 

h.        m.        s. 

ft.        m.        s. 

h.        m.       s. 

f  Geminorum. . . . 

Jan.    8 
Jan.  18 

6  .  51   .   14,40 
6  .  51   .   14,53 

6  .  54  .     2,82 
6  .  54  .     2,51 

6  .  54  .      1,49 
6  .  54  .     1,11 

[Aid.,  Capella, 
[  and  Rigel. 
:i  Arietis,  &  Aid. 

T  Geminorum  . . . 

Feb.    3 
Feb.    9 
Feb.  14 
Feb.  19 

6  .  57  .  34,94 
6  .  57  .  36,00 
6  .  57  .  35,32 
6  .  57  •  34,57 

7.0.  20,31 
7.0.  20,23 
7.0.  20,36 
7.0.  20,07 

7.0.   18,82 
7  •     0  .  18,78 
7.0.  18,95 
7.0.  18,72 

Castor  &  Pollux. 
Castor  &  Pollux. 
Castor  &  Pollux. 
Castor  &  Pollux. 

51  Geminorum  . . 

Jan.    8 
Jan.  18 

7.0.  49,41 
7.0.  49,54 

7.3.  37,83 
7.3.  37,52 

7.3.  36,52 
7.3.  36,14 

Aid.  Capella, 

and  Rigel. 
a  Arietis,  Aid. 

\  Geminorum. . . . 

March  4 
March  5 

7  .     5  .  30,18 
7.5.  29,76 

7.8.  20,22 
7.8.  20,16 

7.8.  19,10 
7.8.  19,07 

Pollux,  Regulus. 
Castor  &  Pollux. 

q  Geminorum 

March  5 

7.9-     5,40 

7  .  11  .  55,80 

7  .  11  .  54,68 

Castor  &  Pollux. 

k  Geminorum 

Jan.  8 
Oct.  14 

7  .  21  .    6,99 
7  .  23  .     8,68 

7  .  23  .  55,42 
7  .  23  .  56,43 

7  .  23  .  54,14 
7  .  23  .  54,27 

Aid.  Cape.  Rig. 
Procy.,  Pollux. 

A.S.C.  939 

Feb.  10 
March  3 

7  .  26  .  18,29 
7  •  26  .  12,78 

7  .  29  .     2,54 
7  .  29  .     2,55 

7  .  29  .     1,03 
7  .  29  .     1,26 

Castor  &  Pollux. 
Castor  &  Pollux. 

s  Cancri 

March  5 
March  6 

7  .  56  .  22,94 
7  .  56  .  22,39 

7  .  59  .   13,35 
7  .  59  .  13,33 

7  .  59  .  12,09 
7  .  59  .  12,07 

Castor  &  Pollux. 
Pollux,  Regulus. 

d'  Cancri 

March  5 
March  6 

8  .   10  .  48,23 
8  .  10  .  47,81 

8  .   13  .  38,64 
8  .   13  .  38,76 

8  .  13  .  37,32 
8  .  13  .  37,45 

Castor,  Pollux. 
Pollux,  Regulus. 

e  Cancri 

Feb.    9 
Feb.  14 
Feb.  19 
Feb.  28 

8  .   14  .  36,90 
8  .  14  .  35,79 
8  .   14  .  35,52 
8  .   14  .  32,76 

8  .   17  .  21,08 
8  .   17  •  20,81 
8  .   17  .  21,02 
8  .   17  .  20,94 

8  .  17  .   19.62 
8  .  17  .  19,35 
8  .  17  .  19,59 
8  .  17  .   19,56 

/3Tau.  Cast.  Poll. 

/3Tau.  Cast.  Poll. 

aOrio.Cast.  Poll. 

Cast.  Pro.  Poll. 

*  6,7" 1 

N.P.D.  76°.  50'] 

Feb.  10 

Feb.  28 
March  4 

8  .   17  .     2,33 

8  .  16  .  58,49 
8  .   16  .  56,53 

8  .  19  .  46,58 

8  .  19  .  46,67 
8  .  19  .  46,59 

8  .   19  .  45,10 

8  .   19  •  45,29 
8  .  19  •  45,25 

/3Tau.  Cast.  Poll. 

Cast.  Pro.  Poll. 
Pollux,  Regulus. 

S  Cancri 

.     March  5 
March  6 

8  .  32  .   11,91 
8  .  32  .   11,43 

8  .  35  .     2,33 
8  .  35  .     2,39 

8  .  35  .     0,94 
8  .  35  .     1,02 

Castor,  Pollux. 
Pollux,  Regulus 

Right  Ascensions  of  Unknown  Stars.    1830. 
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Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 

— . 

Star  on  which 
it  depends. 

A.        m. 

s. 

h. 

m.        s. 

h. 

»i. 

s. 

^"Cancri 

Feb.    3 
Feb.  10 

8   .  34  . 
8  .  34  . 

52,53 
53,79 

8  . 
8  . 

37  .  37,85 
37  .  38,04 

8  . 
8  . 

37 
37 

36,41 
36,56 

Cast.  Poll.  Reg. 
/3Tau.  Cast.  Poll. 

a*  Cancri 

Feb.    3 
Feb.  10 
Feb.  14 
Feb.  19 

8  .  43  . 
8  .  43  . 
8  .  43  . 
8  .  43  . 

54,39 
55,49 
54,69 
54,32 

8  . 
8  . 
8 
8 

46  .  39,71 
46  .  39,74 
46  .  39,71 
46  .  39,81 

8  . 
8  . 
8 
8 

46 
46 
46 
46 

38,27 
38,27 
38,24 
38,33 

Cast.  Poll.  Reg. 
/3Tau.  Cast.  Poll. 
/3Tau.  Cast.  Poll. 
aOrio.Cast.Poll. 

w'  Cancri 

April    5 
April  10 

8  .  59 
8  .  59 

52,24 
49,98 

9 
9 

3  .     0,05 
3  .     0,01 

9 
9 

2 
2 

58,98 
59,01 

Procy.,  Regulus. 
Reg.  /3  Leonis. 

7r*  Cancri 

March  6 
April    5 
April  10 

9  ■     3 
9  ■     2 
9  .     2 

0,64 
43,67 
41,45 

9 
9 
9 

5  .  51,60 
5  .  51,48 
5  .  51,48 

9 
9 
9 

5 
5 
5 

50,16 
50,39 
50,46 

Pollux,  Regulus. 

Procy.,  Regulus. 

Reg.  13  Leonis. 

24Hydr«B 

March  3 
March  5 

9  .     5 
9  •     5 

33,54 
33,13 

9 
9 

8  .  23,29 
8  .  23,62 

9 
9 

8 
8 

.  21,72 
.  22,07 

a  Hydrae 
Procy.  a  Hydrae. 

5|<  6,T^ \ 

April  4 
April  5 

9  .  16 
9  .  16 

.  58,43 
58,03 

9 
9 

20  .     5,93 
20  .     5,85 

9 
9 

20 
20 

.     4,77 
.     4,70 

Procy.,  Regulus. 
Procy.,  Regulus. 

N.P.D.  71°.38'. 

f  Leonis 

Feb.  3 
March  6 

9  •  20 
9  .  19 

2,86 
57,10 

9 
9 

22  .  48,17 
22  .  48,06 

9 
9 

22 

22 

.  46,75 
46,57 

Cast.  Poll.  Reg. 
Poll.,  Regulus. 

h  Leonis 

March  3 
April  10 

9  •  20 
9  •  19 

2,44 
41,74 

9 
9 

22  .  52,23 
22  .  51,77 

9 
9 

22 
22 

.  50,73 
50,66 

Castor  &  Pollux. 
Reg.  fi  Leonis. 

H  Leonis 

Feb.  3 
April  10 

9  •  40 
9  .  39 

20,82 
56,17 

9 

9 

43  .     6,17 
43  .     6,20 

9 
9 

43 
43 

4,80 
5,04 

Castor  &  Pollux. 
Reg.  /3  Leonis. 

10  Sextantis 

Feb.    3 
Feb.  20 

9  •  44 

9  •  44 

40,72 
41,09 

9 
9 

47  .  26,03 
47  .  26,34 

9 
9 

47 

47 

24,64 
24,82 

Cast.  Poll.  Reg. 
a  Hydra?,  Reg. 

A.S.C.  1215 

April  4 
April  5 

9  .  59 
9  ■  59 

42,47 
42,12 

10 
10 

2  .  49,98 
2  .  49,95 

10 
10 

2 
2 

48,52 
.  48,51 

Procy.  Regulus. 
Procy.  Regulus. 

48  Leonis 

April    4 

April    5 

April  1 1 

May  1 

May  3 

10  .  22 
10  .  22 
10  .  22 
10  .  22 
10  .  22 

•  49,79 

•  49,43 
.  46,97 

34,74 
.  3.3,41 

10 
10 
10 
10 
10 

25  .  57,31 
25  .  57,26 
25  .  57,39 
25  .  56,70 
.  25  .  56,99 

10 
10 
10 
10 
10 

25 
25 
25 
25 
25 

.  55,87 
.  55,83 
.  56,02 
.  55,57 
.  55,89 

Procy.  Regulus. 
Procy.  Regulus. 
Procy.  Regulus. 
Procy.  Regulus. 
Procy.  Regulus. 

k 
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Right  Ascensions  of  Unknown  StaHs.    1830. 


Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 

Star  on  which 
it  depends. 

h.        Ill,        s. 

h.        VI.        s. 

h.        til.        s. 

o"  Sextantis 

May  1 

May  3 

10  .  33  .  53,85 
10  .  33  .  52,10 

10  .  37  .  15,81 
10  .  37  .  15,69 

10  .  37  .   14,62 
10  .  37  .   14,52 

Procy.  Regulus. 
Procy.  Regulus. 

d  Leonis 

April  10 

April  20 

May  3 

10  .  48  .  38,55 
10  .  48  .  32,90 
10  .  48  .  24,84 

10  .  51   .  48,60 
10  .  51   .  48,31 
10  .  51   .  48,43 

10  .  51  .  47,10 
10  .  51   .  46,90 
10  .  51  .  47,17 

Reg.  /3  Leonis. 
Reg.  /?  Leonis. 
Procy.  Regulus. 

c  Leonis 

April  4 
April  5 

10  .  48  .  50,10 
10  .  48  .  49,74 

10  .  51  .  57,62 
10  .  51   .  57,58 

10  .  51  .  56,10 
10  .  51  .  56,07 

Procy.  Regulus. 
Procy.  Regulus. 

;^;  Leonis 

April  4 
April  5 

10  .  53  .     8,68 
10  .  53  .     8,40 

10  .  56  .  16,20 
10  .  56  .   16,24 

10  .  56  .   14,68 
10  .  56  .  14,72 

Procy.  Regulus. 
Procy.  Regulus. 

^^  Ursae  Majoris. . 

April  17 

11   .     5  .  53,70 

11  .     9  •     7,44 

11   .     9  •     6,06 

Castor  &  Pollux. 

V  UrssE  Majoris . . 

April  19 
April  20 

11   .     6  .     3,44 
11   .     6  .     2,84 

11  .     9  •  18,33 
11  .     9  .  18,26 

11  .    9  •  16,98 
11  .    9  •  16,91 

Castor,  Pollux. 
Reg.  /3  Leonis. 

76  Leonis 

April  10 

11   .     7  .     3,25 

11   .   10  .   13,30 

11  .  10  .  11,74 

Reg.  /?  Leonis. 

r  Leonis 

April    5 
April  10 

11   .   12  .   13,09 
11   .   12  .   10,73 

11  .   15  .  20,93 
11   .   15  .  20,78 

11   .   15  .   19,31 
11  .  15  .  19,19 

Procy.  Regulus. 
Reg.  /3  Leonis 

83  Leonis 

April  10 
April  25 
April  26 

11   •   15  .     0,79 
11   .   14  .  52,49 
11  .   14  .  51,73 

11   .  18  .   10,84 
11   .  18  .   10,70 
11   .  18  .  10,57 

11   .   18  .     9,26 
11   .   18  .     9,24 
11   .   18  .     9,11 

Reg.  /3  Leonis. 
a  Orionis,  Reg. 
Reg.  Arcturus. 

rr  Leonis 

March  29 
April  20 
April  25 
April  26 

11   .   16  .     8,58 
11   .   15  .  58,14 
11   .   15  .  55,20 
11   .   15  .  54,50 

11   .   19  •   13,50 
11  .  19  •  13,56 
11  .  19  .  13,41 
11   .   19  •   13,34 

11   .   19  .   11,88 
11   .   19  .   12,05 
11   .   19  .   11,94 
11  .  19  .  11,88 

a  Orionis,  Reg. 
Reg.  /3  Leonis. 
a  Orionis,  Reg. 
Regulus,  Arct. 

V  Leonis 

May  3 
May  4 

11   .  24  .  52,84 
11   .  24  .  51,88 

11   .  28  .   16,47 
11   .  28  .   16,22 

11  .  28  .   15,00 
11   .  28  .   14,76 

Regulus,  Spica. 
Regulus,  Spica. 

!  1/  Virginis 

April    5 
April  10 

11   .  34  .     1,25 
11   .  33  .  59,13 

11  .  37  .     9,10 
11  .  37  .    9,19 

11  .  37  .     7,49 
11   .  37  .     7,60 

Procy.  Regulus. 
Reg.  /3  Leonis. 

ft  Virginis 

= 

March  29 
April  5 

11   .  38  .  47,53 
11   .  38  .  44,72 

11  .  41   .  52,19 
U  .41  .  52,57 

11   .  41    .  50,51 
11   .41   .  50,89 

Sirius,  a  Hydrae.' 
Procy.  Regulus. 
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Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 

Star  on  which 
it  depends. 

h.        m.        s. 

h.        m.        s. 

A.        »n.        ». 

Piazzi210 

Aug.  31 
Oct.  14 
Oct.  15 

23  .  51   .  41,06 
23  .  51   .     3,50 
23  .  51   .     3,21 

11    .51   .   50,72 
11   .  51   .  50,30 
11   .   51   .   51,33 

11  .  51   .  52,29 
11   .  51   .  51,56* 
11   .  51   .  52,58* 

a  Pegasi,  a  And. 
o  U.  Maj.  S.P. 
aV.  Maj.  S.P. 

A.S.C.  1388 

April  10 

11   .  49  .   11,66 

11   .  52  .  21,72 

11  .  52  .  20,01 

Reg.  /3  Leonis. 

n  Virginia 

May  3 
May  4 

12  .     6  .  35,88 
12  .     6  .  34,79 

12  .     9  .  59,53 
12  .     9  .  59,15 

12  .     9  •  57,88 
12  .     9  .  57,51 

Regulus,  Spica. 
Regulua,  Spica. 

Piazzi  111 

April  17 

12  .   19  .  42,85 

12  .  22  .  56,61 

12  .  22  .  54,81 

Reg.  /3  Leonis. 

A.S.C.  1459 

May  4 
May  5 

12  .  26  .  36,55 
12  .  26  .  35,48 

12  .  30  .     0,90 
12  .  SO  .     1,26 

12  .  29  .  59,14 
12  .  29  .  59,50 

a  Hydra>,  Spica. 
Procy.  Regulus. 

38  Virginia 

May  4 
May  5 

12  .  41   .     6,40 
12  .  41  .     5,85 

12  .  44  .  30,76 
12  .  44  .  31,64 

+12  .  44  .  28,96 
+12  .  44  .  29,85 

a  Hydrae,  Spica. 
Procy.  Regulus. 

S  Virginia. 

April  17 
May  21 

12  .  43  .  50,76 
12  .  43  .  26,17 

12  .  47  .     4,53 
12  .  47  .     4,77 

12  .  47  .     2,77 
12  .  47  .     3,15 

Reg.  /3  Leonis. 
Procyon,  Spica. 

t'  Virginia 

May  4 
May  5 

12  .  47  ■  31,94 
12  .  47  .  30,88 

12  .  50  .  56,30 
12  .  50  .  56,68 

12  .  50  .  54,47 
12  -  50  .  54,87 

a  Hydrte,  Spica. 
Procy.  Regulus. 

e  Virginia 

April  17 
May  21 

12  .  50  .  31,07 
12  .  50  .     6,42 

12  .  53  .  44,84 
12  .  53  .  45,02 

12  .  53  .  43,13 
12  .  53  .  43,44 

Reg.  /3  Leonis. 
Procyon,  Spica. 

0  Virginia 

April  26 
May  21 

12  .  57  .  52,57 
12  .  57  .  32,85 

• 

13  .      1   .   11,31 
13  .     I   .   11,45 

13  .     1   .     9,43 
13  .     1   .     9,65 

Spica. 
Procyon,  Spica. 

m  Virginia 

April  17 
\Iay  21 
May  23 

13  .  29  .  30,36 
13  .  29  .     5,36 
13  .  29  .     3,86 

13  .  32  .  44,06 
13  .  32  .   43,98 
13  .  32  .  44,05 

13  .  32  .  42,10 
13  .  32  .  42,00 
13  .  S2  .  42,07 

Spica. 

Procyon,  Spica. 

Spies.  , 

A.S.C.  1559 

June  1 

13  .  SI   .   17,69 

13  .  35  .     5,80 

13  .  35  .     3,89 

Spica. 

A.S.C.  1561 

April  17 

13  .  32  .  51,20 

13  .  36  .     4,90 

13  .  S6  .     2,9G 

Spica. 

•  The  fowr  errors  of  ob»ervation  seem  to  have  conspired,  so  as  to  give  the  greatest  possible  difference  between 
the  roiults  of  these  two  observations. 

+  There  is  no  error  in  the  reductions  here.     Of  the  difference  in  the  resulte,  apart  (about  0',18)  is  ])robably 
due  to  the  errors  in  the  anumed  places  of  the  Known  Stars,  and  another  part  to  tne  circiunatance  that  the  flrat 
is  Ba,  the  second  Bb. 
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Right  Ascensions  of  Unknown  Stars.    1830. 


Mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 

Star  on  which 
it  depends. 

Star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

h.        m,        s. 

h.       m.       s. 

h.        m.        s. 

88  Virginis 

April  29 
May  23 

13  .  36  .     6,32 
13  .   35  .  46,70 

13  .  39  .  26,93 
13  .  39  .  26,89 

13   .   39  .   24,95 
13  .  39  .  24,91 

0  Hydrae,  Spica. 
Spica. 

A.S.C.  1585 

April  17 
May  23 

13  .  42  .  52,09 
13  .  42  .  25,77 

13  .  46  .     5,79 
13  .  46  .     5,97 

13  .  46  .     3,83 
13  .  46  .     3,96 

Spica. 
Spica. 

A.S.C.  1594 

April  17 

May  23 

13  .  47  .  56,16 
13  .  47  .  29,30 

13  .  51   .     9,86 
13  .  51   .     9>50 

IS  .  51  .     7,90 
13  .  51   .     7,47 

Spica. 
Spica. 

A.S.C.  1600 

May  24 
May  30 

13  .  51  .  36,47 
13  .  51  .  31,25 

13  .  55  .  17,88 
13  .  55  .  17,78 

13  .  55  .   15,72 
13  .  55  .   15,63 

Procyon,  Spica. 
Spica. 

May  24 

14  .     2  .  52,17 

14  .     6  .  33,50 

14  .     6  .  31,63 

e  Bootis. 

2  Librae 

May  18 

May  23 

14  .   10  .  43,81 
14  .   10  .  39,53 

14  .  14  .  20,12 
14  .  14  .   19,75 

14  .   14  .   17,97 
14  .   14  .   17,58 

Procyon,  Spica. 
Spica. 

A'^*  Virginis 

May  18 
May  23 

14  .   14  .  55,50 
14  .  14  .  :51,50 

14  .   18  .  31,82 
14  .   18  .  31,72 

14  .   18  .  29,73 
14  .   18  .  29,61 

Procyon,  Spica. 
Spica. 

*  N.P.D.  64».49' 

June  12 

14  .  30  .   14,46 

14  .  34  .   13,17 

14  .  34  .  11,40 

Arc.  a  Cor.  Bor. 

*  N.P.D.  64°. 49' 

June  12 

14  .  36  .  27,07 

14  .  40  .  25,79 

14  .  40  .  23,99 

Arc.  a  Cor.  Bor. 

*  N.P.D.  64''.12'* 

May  30 
June  1 

14  .  37  .  59,67 
14  .  37  .  58,10 

14  .  41   .  46,30 
14  .  41   .  46,05 

14  .  41   .  44,44 
14  .  41   .  44,20 

Arc.  e  Bootis. 
£  Bootis. 

Piazzi  229 

April  26 
April  27 

14  .  46  .  45,09 
14  .  46  .  44,41 

14  .  50  .     3,88 
14  .  50  .     4,04 

14  .  50  .     1,90 
14  .  50  .     2,05 

Spica. 
Procyon,  Spica. 

(u  Bootis 

May  17 
May  18 

14  .51  .     6,63 
14  .  51   .     5,59 

14  .  54  .  41,57 
14  .  54  .  41,67 

14  .  54  .  39,67 
14  .  54  .  39,77 

Arc.  £  Bootis. 
Arc.  e  Bootis. 

Piazzi  13 

April  26 

May  23 

15  .      1   .  14,54 
15  .     0  .  52,97 

15  .     4  .  33,53 
15  .     4  .  33,35 

15  .     4  .  31,76 
15  .     4  .  31,41 

Arcturus. 
Arcturus. 

•  Observed  with  Pallas. 

Right  Ascensions  of  Unknown  Stabs.     1830. 
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star's  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 

Star  on  which 
it  depends. 

A.        m.        s. 

A.        m.        s. 

h. 

m.        s. 

Piazzi  18 

April  29 
May  30 
June  1 

15  .     2  .  42,50 
15  .     2  .  16,29 
15  .     2  .   14,54 

15  .     6  .     3,23 
15  .     6  .     2,95 
15  .     6  .     2,50 

15  . 
15  . 
15  . 

6  .     1,43 
6  .     1,01 
6  .     0,56 

Reg.  Arcturus. 

Arc.  eBootis. 

6  Bootis. 

•*  N.P.D.67°.0'. 

April  26 
April  27 

15  .     4  .  40,39 
15  .     4  .  39,71 

15  .     7  .  59,38 
15  .     7  .  59,28 

15 
15 

7  .  57,61 
7  .  57,50 

Arcturus. 
Reg.  Arcturus. 

*  N.P.D.56°.37' 

June  5 

15  .     5  .  38,10 

15  .     9  •  30,04 

15 

9  .  28,13 

/3  Leonis,  Arc. 

*  N.P.D.67*'.0'. 

April  26 

15  .     6  .  40,40 

15  .    9  ■  59,39 

15 

9  ■  57,62 

Arcturus. 

June  1 

15  .   n  .   13,97 

15  .   15  .     2,13 

15 

14  .  59,82 

Spica. 

^  N.P.D.  68''.55' 

April  26 
May  30 

15  .  11   .  43,22 
15  .  11   .   15,23 

15  .  15  .     2,21 
15  .  15  .     1,89 

15 
15 

15  .     0,42 
14  .  59,91 

Arcturus. 
Arc,  e  Bootis. 

f*  Libra; 

June  24 

15  .   19  .   11,90 

15  .  23  .  22,19 

15 

23  .   19,74 

Procy.,  a*  Librae. 

tA.S.C.  1788 

June  24 

15  .  29  .  45,97 

15  .  33  .  56,27 

15 

33  .  53,82 

Procy.,  a*  Librs. 

A.S.C.  1865 

June  24 

16  .     3  .  51,58 

16  .     8  .     1,90 

16 

.     7  .  59,51 

Procy.,  a*  Librae. 

*  5,6" \ 

N.P.D.  77°.18'| 

July  4 

16  .  24  .  35,26 

16  .  28  .  55,75 

16 

.  28  .  53,49 

0^  Librae,  a  Oph. 

/i'  Sagittarii 

July    4 
July  13 

17  .  59  .18,65 
17  .  59  .  10,53 

18  .     3  .  39,21 
18  .     3  .  39,07 

18 
18 

.     3  .  36,30 
.     3  .  36,13 

a*  Librae,  a  Oph. 
a' Librae,  Ant. 

A.S.C.  2117 

June  20 
June  22 

18  .   10  .  ry9,5S 
18  .   10  .  57,53 

18  .  15  .     6,00 
18  .   15  .     5,83 

18 
18 

.   15  .     3,59 
.   15  .     3,41 

a  Oph.,  /3  Lyrae. 
a  Lyrae,  (3  Lyrae. 

A.S.C.  2125 

July  21 
July  25 
July  28 
Aug.  19 

18  .   14  .  57,72 
18  .   14  .  53,78 
18  .  14  .  50,63 
18  .   14  .  35,37 

18  .  19  •  33,42 
18  .   19  .  3.3,51 
18  .   19  .  33,32 
18  .   19  •  33,37 

18 
18 
18 
18 

.   19  •  30,56 
.   19  .  30,65 
.   19  •  30,47 
.  19  .  30,67 

Ant.,  a'Capr. 
a'  Capricorni. 
a' Librae,  Ant. 
Ant,  a*Capr. 

A.S.C.  2127 

July  27 

18  .   15  .  26,13 

18  .  20  .     8,03 

18 

.  20  .     5,17 

a*  Librae,  a*Capr. 

•  Ob^rr. 

!d  with  Palla 

».                      +  Doubtful  detennination:  see 

the  Obsenred  Transit*. 

o 
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Right  Ascensions  of  Unknown  Stars.     1830. 


Star's  Name. 

Day  of 

Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 

1 

Star  on  wliicli 
it  depends. 

A.       m.       s. 

h.        m.        s. 

A.        m.        s. 

24  Ursae  Minoris 

March  5 
March  6 
March  7 

6  .  30  .  29,10 
6  .  30  .  30,68 
6  .  30  .  30,09 

18  .  33  .   19,43 
18  .  33  .  21,52 
18  .  33  .  23,7 

18  .  33  .  30,44 
18  .  33  .  32,15 
18  .  33  .  33,96 

a  Persei,  Capella. 

a  Persei. 

S  U.  Min.  S.P. 

A.S.C.  2225 

July  25 
July  27 
Sept.     4 
Sept.  12 

18  .  58  .     8,62 

18  .  58  .     6,67 

19  .     2  .  35,19 
19  •     2  .  27,16 

19  •     2  .  48,38 
19  •     2  .  48,60 
19  •     2  .  48,32 
19  •     2  .  47,79 

19  .     2  .  45,27 
19  .     2  .  45,49 
19  .     2  .  45,44 
19  .     2  .  45,08 

"^  Capricorni. 
u^  Librae,  a^  Capr. 
a  Serp.,  a  Oph. 
a^Capr., /3Aqua. 

d  Sagittaril 

July  25 
July  27 
Aug.    2 
Sept.  26 
Sept.  27 

19  •     3  .     4,34 
19  .     3  .     2,40 
19  .     2  .  57,60 
19  .     7  .  11,90 
19  .     7  .  11,00 

19  .     7  .  44,10 
19  .     7  .  44,33 
19  .     7  .  44,22 
19  .     7  .  43,32 
19  •     7  .  43,34 

19  ■     7  .  41,12 
19  .     7  .  41,34 
19  .     7  .  41,23 
19  •     7  .  40,96 
19  •     7  .  40,99 

a^  Capricorni. 
a^  Librae,  a^  Capr. 
(•^  Librae,  a^  Capr. 
Ant.,  /3  Aquarii. 
a  Oph.,  a^  Capr. 

p^  Sagittarii 

July  25 
July  27 
Sept.  26 
Sept.  27 

19  •     7  .  11,86 
1.9  .     7  .    9,91 
19  .  11  .  19,47 
19  .  11  .  18,70 

19  •  11   .  51,62 
19  •  11   •  51,84 
19  .   11   .  50,89 
19  •   11   •  51,04 

19  •  11  .  48,65 
19  .  11  .  48,87 
19  •  11   •  48,52 
19  .   11   .  48,68 

a^  Capricorni. 
a^Librae,  a^Capr. 
Ant.,  /3  Aquarii. 
a  Oph.,  a^Capr. 

p^  Sagittarii 

Aug.  2 
Aug.  3 

19  .     7  .  12,17 
19  .     7  .  11,36 

19  .  11   .  58,79 
19  .  11   .  58,41 

19  .   11   ■  55,81 
19  .  11   .  55,42 

a^hihTie,a^Ca.pT. 
Antares,  a^Capr. 

*  N.P.D.  108''.42' 

Sept.  27 

19  •  17  .  16,68 

19  •  17  •  49,03 

19  ■   17  .  46,63 

(a  Ophiuchi  and 
\a^  Capricorni. 

A.S.C.  2270 

Sept.  26 

19  .  17  .  42,60 

19  •   18  .  14,02 

19  •   18  .   11,61 

Ant.,  ;9  Aquarii. 

e'  Sagittarii 

July  27 
July  28 

19  .  26  .  20,01 
19  .  26  .  18,95 

19  •  31   .     1,96 
19  .  31   .     1,68 

19  .  30  .  59,01 
19  .  30  .  58,73 

a^  Librae,  a^  Capr. 
a^  Librae,  Ant. 

c*  Sagittarii 

July  28 
July  29 

Aug.  18 

19  •  28  .     7,61 
19  .  28  .     6,89 

19  •  27  .  53,20 

19  .  32  .  50,35 
19  .  32  .  50,45 

19  .  32  .  50,55 

19  .  32  .  47,41 
19  .  32  .  47,50 

19  .  32  .  47,62 

a*LibriE,  Ant. 

a^  Capricorni. 
fa^Capr.,  /3  and 
(a  Aquarii. 

57  Sagittarii 

Aug.  2 
Aug.  3 

19  •  37  .  35,31 
19  .  37  .  34,66 

19  •  42  .  21,94 
19  •  42  .  21,72 

19  .  42  .  18,93 
19  .  42  .  18,71 

a^  Librae,  a^  Capr. 
Ant.,  a*  Capr. 

g  Sagittarii 

July  27 
July  28 

19  .  43  .  39,56 
19  .  43  .  38,50 

19  •  48  .  21,52 
19  .  48  .  21,24 

19  .  48  .   18,.59 
19  ■  48  .   18,30 

n*  Librae,  a*  Capr. 
a'Librae,  Ant. 

Right  Ascensions  of  Unkown  Stars.    1830. 
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1 

Star'«  Name. 

Day  of 
Observation. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparen 

A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 



Star  on  which 
it  depends. 

A. 

m. 

«. 

h. 

m. 

s. 

h. 

m. 

S. 

»  Capricomi 

July  27 
July  28 

20 
20 

6 
6 

34,84 
33,76 

20 
20 

11 
11 

16,82 
16,52 

20 
20 

11 
11 

.  13,94 
13,63 

a*Libr8B,a*Capr. 
a^Librse,  Ant. 

(3*  Capricomi 

Aug.  31 
Sept.  12 
Sept.  27 
Oct.     4 

20 
20 
20 
20 

11 
11 
10 
10 

20,85 

9,24 

57,41 

51,33 

20 
20 
20 
20 

11 
11 
11 
11 

30,25 
29,91 
29,78 
29,75 

20 
20 
20 
20 

11 
11 
11 
11 

27,34 
.  27,13 
.  27,21 

27,29 

a^Capr., /3Aqua. 
a^Capr., /3Aqua- 
aOph.,  a^'Capr. 
a'Capr.,  /SAqua. 

A.S.C.  2418 

Aug.    3 
Aug.  18 

20 
20 

21 
21 

10,45 
0.37 

20 
20 

25 
25 

57,54 
57,72 

20 
20 

25 
25 

,  54,58 
54,72 

Antares,  a*Capr. 
(a^Capr.,  /3and 
\a  Aquarii. 

t'  Capricomi 

Aug.  31 
Sept.  12 

20 
20 

27 
27 

42,28 
31,00 

20 
20 

27 

27 

51,70 
51,68 

20 
20 

27 
27 

48,76 
48,85 

a^Capr.,  ft  Aqua. 
u^Capr.,  /SAqua. 

A.S.C.  2437 

Aug.    3 

Aug.  18 

Sept.  27 
Oct.    4 

20 

20 

20 
20 

26 

26 

SO 
SO 

14,50 

4,65 

29,20 
23,15 

20 

20 

20 
20 

31 

31 

31 
31 

1,59 
2,00 

1,59 
1,57 

20 

20 

20 
20 

30 

30 

30 
30 

.  58,64 

59,01 

58,93 
.  59,02 

Antares,  a*Capr. 
la^Capr.,  ft  and 
[a  Aquarii. 
a  Oph.,  a^Capr. 
a'Capr.,  /3Aqua. 

A.S.C.  2457 

July  29 

Aug.    3 

Oct.  14 

Oct.  15 

20 
20 
20 
20 

35 
34 
38 
38 

0,72 
55,25 
56,60 
56,19 

20 
20 
20 
20 

39 
39 
39 
39 

44,32 
42,34 
43,76 
43,84 

20 
20 
20 
20 

39 
39 
39 
39 

41,40 
39,38* 
41,32 
41,42 

a^  Capricomi. 
Antares,  a^Capr. 
a^Capr.,  /JAqua. 
a*Capr., /3Aqua. 

XCephei 

March  3 
March  .5 

8 
8 

48 
48 

52,75 
52,41 

20 
20 

51 
51 

42,96 
42,65 

20 
20 

51 
51 

44,17 
4.%81 

a  Cephei  S.P. 
a  Cephei  S.P. 

t  Capricomi 

Aug.  31 
Sept.  12 

21 
21 

6 
6 

13,29 
1,96 

21 
21 

6 
6 

22,74 
22,66 

21 
21 

6 
6 

1.9,75 
19,73 

a*Capr.,  /3Aqua. 
a^Capr.,  /SAqua. 

«7  Aquarii 

Oct  26 

Oct  30 
Nov.   4 

22 

22 
22 

.     0 

.     0 
.     0 

34,35 

32,76 
30,10 

22 

22 
22 

1 

1 

1 

29,95 

29,63 
29,84 

22 

22 

22 

1 

1 

1 

27,38 

27,18 
27,41 

fa*  Capricomi, 
|&  /3  Aquarii. 
(a*  Capricorni, 
\&  ft  Aquarii. 
a*Capr.  /3  Aqua. 

*  I  cam 

lot  explain  t)i 

e  error  of  this  detei 

■minat 

ion,  c 

xcept  by 

niptKwing 

an  error  of  V. 
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Star's  Name. 

Day  of 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Mean  A.R. 
Jan.  1,  1830. 

Star  on  wliich 
it  depends. 

Observation. 

h.       m.       s. 

A.       m.        s. 

A.        m.        s. 

42  Aquarii 

Oct.  26 

Oct.  30 
Nov.   4 

22   .     6  .  48,28* 

22  .     6  .  46,82 
22  .     6  .  44,05 

22  .     7  .  43,88 

22  .     7  •  43,70 
22  .     7  .  43,79 

22   .     7  .   41,29 

22   .     7   .   41,18 
22  .     7  .  41,33 

a^  Capricorni, 
&  /3  Aquavii. 
[a*  Capricorni, 
[&  /3  Aquarii. 
»*Capr., /3Aqua. 

64  Aquarii 

Nov.  23 
Nov.  24 
Nov.  25 

22  .  29  •   12,73 
22  .  29  .   12,61 
22  .  29  .  12,14 

22  .  30  .  21,16 
22  .  30  .  21,40 
22  .  30  .  21,21 

22  .  30  .  18,86 
22  .  30  .  19,11 
22  .  30  .   18,93 

/3  &  a  Aquarii. 
/3  Aqui.  a''  Capr. 
a' Capr.  a  Aqua. 

Piazzi206 

Aug.  31 
Sept.  16 
Sept.  20 

22  .  35  .  35,80 
22  .  35  .  21,36 
22  .  35  .   18,08 

22  .  35  .  45,31 
22  .  35  .  45,51 
22  .  35  .  45,31 

22  .  35  .  42,35 
22  .  35  .  42,52 
22  .  35  .  42,33 

a*  Capr.  /3Aqua. 

a  Pegasi. 
a*  Capr. /i  Aqua. 

70  Aquarii 

Nov.  23 
Nov.  24 

22  .  38  .  27,05 
22  .  38  .  26,71 

22  .  39  •  35,48 
22  .  39  .  35,50 

22  .  39  .  33,13 
22  .  39  .  33,16 

/3  &  a  Aquarii. 
/SAqui.  o^Capr. 

A.S.C.2749 

Aug.  31 
Sept.  16 
Sept.  20 

22  .  52  .  57,73 
22  .  52  .  43,37 
22  .  52  .  40,08 

22  .  53  .     7,26 
22  .  53  .     7,53 
22  .  53  .     7,32 

22  .  53  .     4,27 
22  .  53  .     4,49 
22  .  53  .     4,28 

a^Capr.  /3Aqua. 

a  Pegasi. 
a^  Capr.  ;3  Aqua. 

/Cephei  S.P 

April  17 
April  18 

10  .  53  .  52,07 
10  .  53  .  51,85 

22  .  57  .     5,48 
22  .  57  .     5,97 

22  .  57  .     6,00 
22  .  57  .     6,44 

fa  &/3 Cephei  & 
\a  Cass,  all  S.P. 
a  &/3 Cephei  S.P. 

>//^'  Aquarii 

Nov.  23 
Nov.  24 

23  .     5  .  52,92 
23  .     5  .  52,57 

23  .     7  .     1,35 
23  .     7  .     1,36 

23  .     6  .  58,87 
23  .     6  .  58,89 

/3  &  a  Aquarii. 
y3Aqui.  a*  Capr. 

96  Aquarii 

Nov.  24 
Dec.  16 

23  .     9  .  28,92 
23  .     9  •  20,36 

23  .   10  .  37,72 
23  .   10  .  37,36 

23  .   10  .  35,21 
23  .  10  .  35,11 

/3  Aqui.  a*  Capr. 
a  Aquarii. 

*  Cephei  S.P.... 

April  17 
April  18 

11   .   16  .  53,93 
11   .   16  .  53,67 

23  .  20  .     7,35 
23  .  20  .     7,80 

23  .  20  .     8,14 
23  .  20  .     8,53 

(a  & /3 Cephei,  & 
\aCass.  all  S.P. 
a  &/3  Cephei  S.P. 

A.S.C.  2868 .... 

April  17 

Oct.  23 
Oct  26 

11   .  49  .  45,31 

23  .  52  .   10,57 
23  .  52  .     8,86 

23  .  52  .  58,75 

23  .  53  .     4,42 
23  .  53  .     4,42 

23  .  52  .  59,40 

23  .  52  .  59,39 
23  .  52  .  59,41 

(a  Cephei  S.P. 
■^ /3  Cephei  S.  P.  & 
[a  Cassiop.  S.P. 

a  Cassiopeia;. 

a  Cassiopeiae. 

•  The  time  of 
of  Observed  Transi 

transit  is  altered  agreeably  to  the  suggestions  in  the  note  on  this  observation,  in  the  Section 
ts. 

Section   V. 


CALCULATED   RIGHT  ASCENSIONS   OF   THE   SUN,   MOON, 

AND    PLANETS. 


The  Known  Stars  by  which  the  Clock  Time  of  Transit  is  corrected 
are  those  whose  names  are  placed  opposite  to  each  observation.  The  Errors 
and  Rates  are  taken  as  in  Section  IV. ;  and  the  notes  A  b,  Ba,  have  the 
same  signification  as  in  Section  IV.,  the  small  letter  describing  the  observer 
of  the  Planet. 

The  difference  of  right  ascension  of  the  limb  and  the  center  is  cal- 
culated from  this  formula :  Semi-diameter  in  seconds  of  space  at  mean  distance 

„  ~  Sun's  mean  distance         sec.  declination        ™,  ... 

ot   Sun  X   -1 7; — 7 jv-7 X  ^-= .      Ihe  semi-diameter  of 

planets  true  distance  15 

Mercury  is  supposed  to  be  3",17:  that  of  Venus  8",25:  that  of  Mars  4",50. 

For  the  Moon,   the  difference   of  right  ascension  is,  Tabular  semi-diameter 

in  seconds  of  space  x  — '- — =-= .  The  tabular  semi-diameter  is  inter- 
polated from  the  Berlin  Ephemeris,  using  second  differences  if  necessary ; 
and  the  declination  at  transit  is  taken  from  the  Supplement  to  the  Nautical 
Almanac. 

The  right  ascensions  thus  deduced  are  apparent  right  ascensions  referred 
to  the  true  equinox  at  the  instant  of  observation. 

In  computing  the  Greenwich  mean  solar  time,  it  is  assumed  that  the 
Sun's  mean  longitude  at  Greenwich  mean  noon  on  Jan.  1,  1830,  was 
280" .  37' .  39",2,  and  on  Jan.  1,  1831,  280° .  23' .  19",5.  These  longitudes 
are  taken  from  Delambre's  tables  in  the  third  volume  of  Vince's  Astronomy : 
they  are  probably  erroneous,  and  the  mean  solar  time  deduced  from  them 
is  subject  to  a  small  constant  error  (it  ought  to  be  diminished  about  0',5, 
or  0',6).  The  same  applies  to  the  mean  solar  time  in  the  volumes  for  1828 
and  1829.     It  is  supposed  that,  in  consequence  of  nutation,  the  true  equinox 
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passed  the  meridian  after  the  mean  equinox  by  the  following  fractions  of 
a  second  of  time. 

Jan.  1 0',14 

April  1... 0',24 

July  1 0',35 

Oct.  1 0',43 

Dec.  31 0%53. 

The  longitude  of  the  Cambridge  Observatory  is  supposed  to  be  23',54 
East  of  the  Royal  Observatory  of  Greenwich. 

.From  these  elements  a  table  is  calculated  which  gives  the  Greenwich 
mean  solar  time  at  0''  Cambridge  sidereal  time  for  every  day  in  the  year. 
I  have  also  tables  of  equivalents  in  mean  solar  time  for  sidereal  hours, 
sidereal  minutes,  and  sidereal  seconds.  The  Cambridge  sidereal  time  of 
an  observation  being  known,  the  Greenwich  mean  solar  time  is  found  by 
taking  from  the  first  table  the  Greenwich  mean  solar  time  next  preceding 
it,  and  adding  the  solar  equivalents  for  the  hours,  minutes,  and  seconds, 
of  the  sidereal  time.  The  same  method  was  used  in  reducing  the  obser- 
vations of  1828  and  1829. 

The  greater  part  of  the  tabular  right  ascenisions  have  been  computed 
directly,  by  interpolation,  from  the  places  in  the  Berliner  Astronomisches 
Jahrbuch.  The  differences  of  the  fourth  order  have  been  used  when  they 
are  sensible.  The  computation  has  always  been  thus  conducted.  Let  a„ 
«-2,  ag,  «4,  «5,  be  five  consecutive  right  ascensions  in  the  Ephemeris,  a^ 
being  that  corresponding  to  the  epoch  nearest  to  the  time  for  which  the 
interpolation  is  made.     Take  their  differences  thus 

Ist  Diff.  2d  Diff.  3d  Diff.  4th  Diff. 

h 
Ot  c, 

hi  di 

<h  Cj  ^i 

hi  di 

A. 

X    i.  ^i  di  +  di       J  Ci  *»  +  *3        I      , 
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Also  let  t  be  the  fraction  whose  numerator  is  the  interval  between  the 
epoch  at  which  the  Ephemeris  gives  the  right  ascension  Oa,  and  the  time 
for  which  the  interpolation  is  made,  and  whose  denominator  is  the  interval 
of  time  between  consecutive  epochs  in  the  Ephemeris.  Then  the  right 
ascension  required 

=  a,  +  bt  +  cf  +  di'  +  ef. 
This  method  was  employed  in  the  volumes  for  1828  and  1829. 

The  Sun's  right  ascension  is  obtained  from  his  right  ascension  at  Berlin 
apparent  noon,  supposing  that 

,        difF.  of  longitude  of  Berlin  and  Cambridge  _  „  _^ 
log.  ^1^ 8,56737. 

For  the  Moon  and  Planets,  the  Berlin  mean  time  is  found  by  adding 
53" .  34',2  to  the  Greenwich   mean  time :    and  for  the  Planets 

.^r..^       Planet's  true  distance  from  Earth 

4Q3  2  X  * ^ 

'  Sun's  mean  distance  from  Earth 

is  then  subtracted,  to  obtain  the  time  at  which  the  Planet's  true  place 
was  the  same  as  its  apparent  place  at  the  time  of  observation.  The  inter- 
polation is  then  made  in  the  manner  described  above. 

The  place  of  Venus  is  calculated,  from  the  beginning  of  the  year  to 
May  10,  by  interpolation  of  the  Right  AscensioHS  of  the  bright  limb  of 
Venus  on  the  meridian  of  Berlin,  contained  in  a  table  computed  by 
Mr.  Sheepshanks  and  circulated  with  a  notice  of  the  Astronomical  Society 
of  London  dated  Nov.  30,  1829-  The  places  of  Jupiter  from  June  1  to 
Sept.  30,  of  Uranus  from  July  1  to  Oct.  31,  of  Juno  from  August  9  to 
Sept.  10,  of  Mars  from  August  16  to  the  end  of  the  year,  and  of  A^esta 
from  Sept.  22  to  Oct.  24,  are  calculated  from  the  Meridian  Ejihemeris  of 
the  Planets  for  the  latter  part  of  1830  by  Mr.  Sheepshanks.  The  elements 
used  in  computing  the  first  of  these  works  are  the  same  as  those  mentioned 
above:  the  only  difference  in  the  second  is,  that  the  constant  of  aberration 
for  the  planets  is  499',3  instead  of  493',2.  This  alteration  can  never  make 
a  difference  of  0',01  in  the  right  ascension  of  a  planet  near  opposition. 
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Greenwich 

Dak*    a* 

Reduced  Time 

Apparent 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

Fart  01 

the  Sun 
Obsei-ved. 

of  Transit. 

A.R. 

Star  on  which 
it  depends. 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

d.     h.     m.     s. 

A.    m.      s. 

h.    m.       s. 

s. 

«. 

Jan.  10.    0.    7.26,5 

Center. 

19.23.    2,01 

19.25.  50,68 

aCeti 

50,43 

-  0,25 

12.    0.    8.13,8 

19  .  31  .  42,25 

19  .  34  .  31,29 

a  Arietis,  aCeti. 

31,11 

-  0,18 

18.    0.10.  £0,9 

19  .  57  .  29,74 

20.    0.18,01 

a  Arietis,  a  Ceti. 

18,03 

+  0,02 

19.    0.10.40,0 

20  .    1  .  45,54 

20.    4.33,76 

Sirius,   Procy.l 

Jan.  18.             J 

a  Ophiuchi. 

33,45 

-  0,31 

25.    0.  12.17,2 

20.27.    3,25 

20  .  29  .  50,52 

50,16 

-  0,36 

Feb.    5  .    0.13.  58,5 

21  .  12  .    9,46 

21  .  14.54,19 

a  Ophiuchi. 

54,47 

+  0,28 

8  .    0  .  14  .    9,2 

21  .  24  .  10,59 

21.26.54,65 

a  Andr.  a  Ceti. 

54,48 

-0,17 

10.    0.  14.  11,9 

21  .  32  .    6,32 

21  .34.50,48 

a  Andr.  a  Ceti. 

50,49 

+  0,01 

11  .    0.  14.  12,3 

21.36.    3,11 

21  .  38  .  47,42 

a  Arietis,  a  Ceti. 

47,31 

-  0,11 

12.    0.14.11,8 

21  .  39  .  58,86 

21  .  42  .  43,40 

Mean  of  K.S. 

43,38 

-  0,02 

13.    0.14.10,8 

21.43.53,92 

21  .46.39,02 

a  Hydrse,  Reg. 

38,70 

-  0,32 

19-    0.13.48,1 

22.    7.10,04 

22.    9.55,51 

a  Andr.  a  Ceti. 

55,48 

-  0,03 

20.    0.13.41,9 

22.11.    0,71 

22  .  13  .  45,87 

a  Ceti,  Aid. 

45,87 

0,00 

25.    0.13.    1,9 

22  .  30  .    2,25 

22  .  32  .  48,52 

a  And.  a  Ceti. 

48,20 

-  0,32 

March  4.    0.11.41,0 

22  .  56  .  13,21 

22.59.    3,29 

a  Aquil.  a  Andr. 

2,96 

-  0,33 

5.    0.11.27,2 

22  .  59  .  55,74 

23.    2.46,01 

a  And.  a  Ceti. 

45,87 

-  0,14 

6.    0.11.13,4 

23.    3.37,87 

23.    6.28,69 

a  And.  a  Ceti. 

28,34 

-  0,35 

7  .    0  .  10  .  59,0 

23.    7.19,13 

23.10.  10,88 

a  AndromedaB. 

10,37 

-  0,51 

8  .    0.10.  43,9 

23.11.    0,31 

23.13.52,23 

aOrio.  Procy. 

52,00 

-  0,23 

12.    0.    9.40,8 

23  .  25  .  41,52 

23.28.35,21 

Aid.  aOrionis. 

34,89 

-  0,32 

13.    0.10.28,7 

2L. 

23  .  30  .  25,55 

23  .  33  .  19,84 

a  And.  a  Arietis. 

14.    0.    9-    7,1 

Center. 

23  .  32  .  59,83 

23  .  35  .  54,49 

Cast.  Pro.  Poll. 

54,49 

0,00 

16.    0.    8.33,0 

23.40.  17,40 

23  .  43  .  13,43 

a  And.  Aid. 

13,11 

-  0,32 

21.    0.    7.    3,7 

23  .  58  .  27,94 

0.1. 26,69 

a  Arietis,  Aid. 

26,43 

-  0,26 

23.    0.    6.27,0 

0.    5.42,97 

0.  8.42,95 

a  Orionis. 

42,91 

-  0,04 

25.    0.    5.50,4 

0.12.58,16 

0.15.  59,37 

Procyon,  Poll. 

59,06 

-  0,31 

26.    0.    5.31,9 

0.  16.35,52 

0. 19.37,41 

Aid.  a  Orionis. 

37,08 

-  0,33 

27.    0.    5.13,2 

0  .  20  .  12,48 

0.23.  15,16 

a  Arie.  a  Orio. 

15,07 

-0,09 

28  .    0  .    4  .  54,7 

0  .  23  .  49,57 

0  .  26  .  53,20 

Procyon,  Poll. 

53,05 

-  0,15 

29.    0.    4.36,3 

0  .  27  .  26,80 

0  .  30  .  31,29 

Aid.  n  Orionis. 

31,05 

—  0,24 

30  .    0  .    4  .  17,7 

0  .  31  .    3,98 

0.34.    9,18 

a  Arie.  a  Orio. 

9,08 

-  0,10 

31  .    0.    3.59,8 

0  .  34  .  41,77 

0  .  37  .  47,80 

j  Procyon,  Poll.\ 
\Mar.  30.           [ 

47,17 

-  0,63 

April    4.    0.    2.46,4 

0.49.  13,13 

0  .  52  .  20,40 

Cap.  a  Orio.  Sir. 

20,34 

-  0,06 

1               6.    0.    2.11,1 

0.. 56.  30,16 

0.59.38,17 

a  And.  Capella. 

37,74 

-  0,43 

8  .    0  .    1  .  36,1 

•1.3.  47,51 

1.    6.. 56,15 

a  Arie.  a  Orio. 

55,90 

-  0,25 

9.    0.    2.23,8 

2L. 

1.8.  31,30 

1.11.  40,53 

a  Arie.  a  Persei. 

10.    0,    2.    7,2 

1  .  12  .  10,53 

*l  .  15.20,45 

Reg.  /3  Leonis. 

17  .  23  .  58  .  58,9 

Center. 

1  .  40  .  29,96 

*1  .  43  .  43,99 

a  Orio.  Procy. 

44,00 

+  0,01 

18.23.58.45,3 

1.44.  12,34 

1  .  47  .  26,99 

a  Orio.  Procy. 

26,81 

-  0,18 

24.23.56.27,1 

1  L. 

2.    5.29,78 

*2  .    8  .  47,68 

nOrio.  Castor. 

25  .  23  .  56  .  16,7 

2.    9.15,20 

2.12.  33,79 

Reg.  Arcturus. 

26.23.57.  11,4 

Center. 

2.14.    6,19 

2.17.  25,26 

Aid.  a  Orionis. 

25,25 

-  0,01 

27.23.57.    2,1 

2.  17-52,68 

2.21  .  12,51 

Aid.  a  Orionis. 

12,18 

-  0,33 

28  .  23  .  56  .  53,2 

2.21.  39,72 

2  .  25  .    0,09 

0  Arietis,  Aid. 

59,60 

-  0,49 

29.23.56.44,1 

2  .  25  .  26,73 

2  .  28  .  47,53 

ft  Peg.  a  And. 

47,52 

-  0,01 

30  .  23  .  56  .  36,3 

2  .  29  .  14,60 

2  .  32  .  36,29 

Cast.  Pro.  Poll. 

35,96 

-  0,33 

May    2.23.56.21,6 

2  .  36  .  51,45 

2  .  40  .  14,61 

a  Andromeda'. 

14,40 

-  0,21 

3.23.  56.  15,3 

2.40.40,65 

2  .  44  .    4,84 

Aid.  Regulus. 

4,43 

-  0,41 

4.  23.. 56.    9,1 

2  .  44  .  30,00 

2  .  47  .  55,22 

Aid.  Procyon. 

54,98 

-  0,24 

5  .  23  .  56  .    3,6 

2  .  48  .  19,96 

2.51  .46,29 

Procyon,  Reg. 

46,10 

-  0,19 

6.23.57.    5,6 

2L. 

2.53.  17,68 

2  .  56  .  44,94 

a  Orionis. 

•  Ab. 
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Greenwich 

Reduced  Time 

Apparent 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

Part  of 
the  Sun 
Observed. 

of  Transit. 

A.R. 

Star  on  which 
it  depends. 

.Tabular  A.R. 

of  Tables. 

d.      h.      m.     J. 

A.    m.     s. 

A.     m.     s. 

«. 

a. 

May    7.25.55.54,9 

Center. 

2  .  56  .    2,50 

2  .  59  .  30,59 

a  Orionis. 

30,07 

-  0,52 

14.23.55.41,0 

3  .  23  .  19,78 

3  .  26  .  52,56 

Aid.  Pollux. 

52,28 

-  0,28 

15.23.56.48,2 

2L. 

3  .  28  .  22,83 

3  .  31  .  56,51 

a  Orionis,  Reg. 

16  .  23  .  55  .  42,2 

Center. 

3.31.  12,27 

3  .  34  .  46,86 

Reg.  Arcturus. 

46,81 

-  0,05 

20  .  23  .  56  .  59,6 

2L. 

3  .  48  .  12,39 

3.51.  50,67 

a  Orio.  Procy. 

22.23.56.    0,2 

Center. 

3  .  55  .    4,35 

3  .  58  .  44,25 

a  Orionis,  Arct. 

44,09 

-  0,16 

23  .  23  .  57  .  12,9 

2L. 

4.0.  12,72 

4.3.  53,74 

Procyon,  Reg. 

24.23.57.  17,5 

4.    4.13,95 

4.    7.54,88 

f  Bootis. 

30  .  23  .  56  .  52,6 

Center. 

4.27.22,15 

4.31  .    9,25 

Arc.  e  Bootis. 

9,03 

-  0,22 

31  .  23  .  58  .    9,5 

2  L. 

4  .  32  .  34,87 

4  .  36  .  22,92 

Reg.  /SLeonis. 

June    4.23.57.38,9 

Center. 

4  .  47  .  46,77 

4  .  51  .  38,46 

Procyon,  Poll. 

38,34 

-  0,12 

5  .  23  .  57  •  49,5 

4.51  .53,16 

4  .  55  .  45,64 

Pollux. 

45,26 

-  0,38 

12.23.58.    1,1 

1  L. 

5  .  19  •  33,79 

5  .  23  .  33,09 

(Arc.  aCoronael 
\Bor.  June  12.  J 

19-0.    1.35,5 

2L. 

5.46.42,31 

5  .  50  .  47,40 

Procyon. 

23  .    0.    1  .  18,7 

Center. 

6.    2.    8,07 

6.    6.16,83 

(a  and  /3  Lyrae, 
(     June  22. 
Procyon,  Reg. 

16,67 

-  0,16 

24.    0.    1.31,7 

6.    6.16,44 

6.10.  26,39 

26,20 

-  0,19 

27.    0.    3.18,8 

2  L. 

6  .  19  .  50,08 

6.24.    3,43 

Reg.  a  Serpen. 

28.    0.    3.31,1 

6 .  23  .  58,05 

•6  .  28  .  12,36 

Spica,  a^  Librae. 

30.    0.    2.46,7 

Center. 

6.31.    4,44 

6.35.  20,87 

(a  Arietis,  Ald.1 
\     Procyon.      ) 

20,54 

-  0,33 

July    1  .    0  .    2  .  58,0 

6.35.11,71 

6  .  39  .  28,76 

Aldebaran. 

28,88 

+  0,12 

13.    0.    4.54,3 

7.24.15,90 

7  .  28  .  44,08 

Aid.  Regulus. 

44,02 

-  0,06 

14.    0.    5.    1,3 

7.28.  18,71 

7  .  32  .  47,66 

/3  Leonis. 

47,72 

+  0,06 

16  .    0 .    5  .  14,3 

7  .  36  .  22,95 

7  .  40  .  53,74 

/3  Tauri,  a  Orio. 

53,74 

,00 

19.    0.    5.30,0 

7  .  48  .  25,47 

7  .  52  .  59,22 

Aid.  Procyon. 

59,00 

-  0,22 

21.    0.    5.37,8 

7  -  56  .  24,69 

8.    1.    0,17 

/3  Tauri,  Pro. 

59,87 

-  0,30 

25.    0.    5.46,4 

8.  12.  15,39 

8.16.54,98 

/3  Tauri,  a  Orio. 

54,72 

-  0,26 

26.    0.    5.46,9 

8.  16.  11,58 

8  .  20  .  52,09 

Procyon. 

51,94 

-  0,15 

27.    0.    5.47,2 

8.20.    7,21 

8  .  24  .  48,86 

/3  Tauri,  a  Orio. 

48,56 

-  0,30 

28.    0.    5.46,6 

8  .  24  .    2,38 

8  .  28  .  44,82 

a  Orionis,  Reg. 

44,56 

-  0,26 

29.    0.    5.45,4 

8  .  27  .  56,95 

8  .  32  .  40,24 

(/3  Tau.  a  Orio. 
\     Procyon.      J 

39,94 

-  0,30 

31.    0.    5.41,3 

8  .  35 .  44,03 

•8.40.29,18 

a  Lyrae. 

28,84 

-  0,34 

Aug.    S.    0.    5.30,3 

8  .  47  .  20,96 

8.52.    7,85 

a  Orio.  /3  Leonis. 

7,55 

-  0,30 

17.    0.    3.30,1 

9  .  40  .  22,91 

9  .  45  .  19.08 

Procyon. 

19,19 

+  0,11 

18.    0.    2.  12,9 

1  L. 

9.43.    1,26 

9  .  47  .  58,20 

Procyon. 

19.    0.    4.10,0 

2L. 

9  .  48  .  54,43 

9.53.52,16 

(a  Coronte  Bor.l 
1   a  Ophiuchi.    ) 

21.    0.    2.37,5 

Center. 

9.55.13,13 

10.    0.12,.52 

Arcturus,  aOph. 

11,99 

-  0,53 

22.    0.    2.22,7 

9  .  58  .  53,93 

10.    3.54,23 

la'Capricorni,  ) 
\rt  Aqu.  Aug.21  f 

53,98 

-  0,25 

23.    0.    2.    8,0 

10.  7.34,45 

10.    7.36,01 

a  Corona?  Bor.l 
a  Serpentis.    [ 

35,50 

-  0,51 

27.    0.    1  .    .S,l 

10.22.11,95 

10.22.17,16 

j  Arct.  €  Bootis, 
)     Aug.  26.       I 

17,17 

+  0,01 

SO.    0.    0.11,0 

10.83.    6,43 

10.33.  14,59 

Proc.  a  Serpen. 

14,18 

-  0,41 

30  .  23  .  59  .  52,7 

10 .  36  .  43,77 

10.36.52,85 

Regulus,  Arct. 

52,47 

-  0,38 

Sept.    3.23.57-32,4 

1  L. 

10.50.    5,76 

10.. 50.  18,.S9 

Arct.  e  Bootis. 

4 .  23  .  57  .  12,7 

10.53.41,64 

10.53.  55,16 

Arct.  e  Bootis. 

n  .23.55.54,4 

Center. 

11  .19.52,01 

11.20.  12,53 

(a Corona;  Bor.) 
\    /JAqu.laf.      ] 

12,40 

-  0,13 

•  Ab. 
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Right  Ascensions  of  the  Sun.     1830. 


Greenwich 
Mean  Solar  Time. 


Part  of 

the  Snn 

Observed. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent 
A.R. 


Star  on  which 
it  depends. 


Seconds  of 
Tabular  A.R. 


Apparent  Error 
of  Tables. 


Sept.  12.23.55.33,4 
14  .  23  .  54. .  51,8 
15.23.54.30,8 

18  .  23  .  53  .  27,7 

19  .  23  .  54  .  10,9 
21  .  23  .  53  .  29,2 
25 .  23  .  51  .    2,7 

Oct.     3  .  23  .  48  .  27,3 
6  .  23 »  47  .  34,3 

7.23.47.17,5 

9  .  23  .  46  .  45,3 
12  .  23  .  46  .    0,4 

14  .  23  .  45  .  32,6 

15  .  23  .  46  .  24,4 

17'.  23  .  44  .  55,8 

19  .  23  .  44  .  34,2 

20  .  23  .  44  .  24,6 

21  .23.44.  15,4 

28  .  23  .  43  .  30,2 

29  .  23  .  43  .  26,6 
31  .23.43.21,9 

Nov.    3.23.43.20,8 


7-23, 
8.23. 


43.31,1 
43  .  35,8 


10.23.43.47,8 


11 .23. 
14  .  23  . 
16.23. 

18.23. 

20 . 23 , 
21 .23, 
22  .  23 
23.23 
24.23 


43. 
44. 

44. 


55,2 
22,3 
44,4 

10,1 


.  45  .  38,9 
.  45  ,  54,6 
.  46  .  10,6 
.  46 .  27,6 
.  46  .  46,0 


Dec.  12  .  23  .  53  .  57,9 
15.23.55.25,1 
20  .  23  .  59  •  5,5 
29.    0.    1.52,3 


Center. 
2L. 

Center. 


2L. 
Center. 


Center. 

2  L. 
Center. 


11.23 
11 .30. 
11 .34. 
11  .  44  . 

1 1  •  49  . 
II .56. 
12.10. 

12.38. 

12  .  49 . 


26,85 

36,59 

,  11,20 

.  55,23 

.  34,25 
.  44,22 
,    0,46 

.50,15 
44,37 


12.53.23,02 


13.    0. 

13.  II . 
13.19. 

13.23. 

13.30. 
13.37. 
13.41 . 
13.45. 

14.  12. 
14. 16. 
14.23. 


14.35 

14.51 
14.55 

15.    3 


15, 
15. 


7. 
19. 


15.28 

15.36 

15.44 
15.48 
15.53 
15.57 
16.    1 


41,85 

43,94 

7,60 

56,56 

18,21 
48,22 
34,35 
20,99 
7,46 
0,40 
47,74 

,  34,60 

,28,86 
•  29,87 

.  34,17 

37,78 

53,39 

7,46 

25,14 

46,87 
58,48 
10,56 
23,88 
38,50 


17.19-42,79 
17  •  32  .  58,78 
17.56.21,68 
18.30.43,98 


1 1  .  23  . 

11.30. 

II .34. 

11.45. 

11.50. 
II .57. 
12. 10. 

12.39. 

12  .  50 . 

12 .  54 . 

13.  1  . 

13.12. 
13.19. 

13.24. 

13.31 . 

13  .  38  . 
13  .  42  . 
13  .  46  . 

14.  13. 
14.16. 
14 .  24  . 


47,98 

59,44 

34,90 

21,27 

1,22 
12,48 
31,78 

28,34 
24,90 

4,66 

25,44 
30,12 
55,29 

44,76 

8,13 
39,50 
26,41 
13,81 

4,33 
57,29 
45,63 


Arc.  e  Bootis. 
i/3  Aqua.  aPeg.l 
[     Sept.  14.      j 

Regulus,  Arc. 
fa^Capr./SAqu.l 
I     Sept.  17.      J 

a  Serp.  a  Oph. 

Regulus,  Arc. 
Antares,  a  Oph 


Arc.  6  Bootis. 
fa  Peg.  a  Andr.  1 
\       Oct.  6.        f 
l/SAqua.  a  Peg.) 
1       Oct  9.        I 
/3  Leonis. 
a  Ophiuchi. 
Arcturus,  a  Ser. 
(a  Coronas  Bor.'l 
\  a  Serpentis.    J 

Arc.  jSAquilae. 
Arcturus,  a  Ser. 

Regulus,  Arc. 
Arcturus. 

/3  Leonis,  Arc. 
Arc.  a  Ophiuchi. 

/3  Leonis,  Arc. 


14  .  36  .  34,21 


14.52. 
14.56. 


30,81 
32,03 


I" 


15.    4.37,20 


15.  8. 
15.20. 
15.29. 

15.37- 

15.45. 
15.50. 
15.54. 
15.58. 

16.  2. 


41,15 
57,96 
13,29 

32,11 

54,18 
6,40 

18,99 
32,62 
47,49 


17.20.58,73 
17.34.15,79 
17.57.39,59 
18  .  31  .  59,30 


Coronae  Bor.'l 
(3  Aquilae.     j 
Reg.  Arcturus. 

Arc.  6  Bootis. 
I  a  Coronae  Bor.1 
[    /3  Aquilae.      j 
Arc.  a  Ophiuchi 
Arc.  a  Cor.  Bor. 

/3  Leonis,  Arc. 
i  Arct.  e  Bootis,) 
\    a  Cor.  Bor.    j 
a  And.  Nov.  20. 
a  Oph.  /3  Aqui. 

Arc.  6  Bootis. 
a  Ophi.  /3  Aqui. 
Arc.  /SAquilsB. 

/3  &  a  Aquarii. 

a  Ophiuchi. 
a  Aqua.  Dec.  22 
Ceti. 


48,05 
59,17 
34,66 
21,11 

31,46 

28,19 
24,64 

4,28 

24,88 
29,45 
55,13 


7,91 
39,43 
26,12 
13,46 

4,11 
57,12 
45,48 

34,07 

30,58 
31,85 

37,00 

40,87 
57,67 
13,10 

31,86 

53,87 
6,06 
19,02 
32,75 
47,24 

58,56 
15,45 

59,01 


+  0,07 

-  0,27 

-  0,24 

-  0,16 

-  0,32 

-  0,15 

-  0,26 

-  0,38 

-  0,56 
-0,67 
-0,16 


-  0,22 
-0,07 
-0,29 

-  0,35 

-  0,22 
-0,17 

-  0,15 

-  0,14 

-  0,23 

-  0,18 

-  0,20 

-  0,28 

-  0,29 
-0,19 

-  0,25 

-  0,31 

-  0,34 
+  0,03 
+  0,13 

-  0,25 

-0,17 

-  0,34 

-0,29 
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Greenwich 
Mean  Solar  Time. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A. K. 
of  Limb. 

Apparent  A.R. 
of  Center. 

Star  on  which 

Seconds  of 
Tabular  A.R. 

Apparent  Error 
of  Tables. 

d.      A.      m.      s. 

-"i 

A.      m.     s. 

h.     m.     s. 

h.     tn.     s. 

it  depends. 

s. 

s. 

Jan.    5  .    9  .  10  .  52,8 
7.11.    1.10,8 
8.  11  .55.  14,6 

4.    8.15,76 

6.  6.44,69 

7.  4.53,58 

4.11.    3,49 

6.  9.32,79 

7.  7.42,01 

4.12.    9,77 

6.  10.38,83 

7.  8.47,19 

Aid.  /3  Tauri. 
Aid.  /3  Tauri. 
Aid.  Cape.  Rig- 

10,01 
38,84 
47,12 

+  0,24 
+  0,01 
-  0,07 

9  .  12  .  49  .  37,4 

8.    3.21,69 

8.    6.10,29 

8.    5.    6,33 

fa  Ceti,n  Per.  1 
\  Aldebaran.  J 

6,02 

-  0,31 

Feb.   3  .    8  .  54 .  43,4 

5  .  46  .  26,19 

5.49.  11,53 

5.50.  17,16 

Cast.  Poll.  Reg. 

17,45 

+  0,29 

Mar.  3.    7.44.31,7 
4  .    8  .  36  .  22,0 
5.    9.26.20,8 
6.10.  14.19.4 

27.  2.50.29,2 

28.  3.47.31,6 

29.  4.44.    1,5 

30 .  5.39.  16,3 

6.26.22,11 

7  .  22  .  17,10 

8  .  16  .  20,33 
9.    8.22,84 

3.  5.55,54 

4.  7.    2,97 

5.  7.37,77 

6.  6.57,24 

6.29.11,87 
7  .  25  .    7,20 
8.19.  10,73 
9.  11  .  13,81 
3.    8.58,31 

4. .  10  .  6,60 

5  .  10  .  42,42 
6.10.    2,78 

6  -  30  .  16,94 
7.26.11,29 
8.20.  13,64 
9.  12.  15,51 
3  -  10  .    5,70 
4.  11  .  13,93 
5.11  .49,33 
6.11.    8,84 

Castor,  Poll. 
nOrio.  Pollux. 

Pollux,  Reg. 

Pollux,  Reg. 
a  Ariet.  a  Orio. 
Procyon,  PoU- 

Ald.  a  Orio. 
Procyon,  Poll. 

17,22 
11,72 
14,13 
15,85 

6,53 
14,43 
49,51 

8,84 

+  0,28 
+  0,43 
+  0,49 
+  0,34 
+  0,83 
+  0,50 
+  0,18 
0,00 

Apr.  4.    9.43.17,2 

5  .  10  .  26  .  33,0 

25.    2.29.29,3 

27.  4.23.46,5 

28.  5.17.25,4 

29.  6.    8.    9,0 

30.  6.56.    2,6 

10.31  .  19,07 

11  .  18.38,25 

4  .  38  .  57,08 

6  .  41  .  24,61 

7.39.    8,48 

8  .  33  .  56,28 

9  .  25  .  53,63 

10  .  34  .  26,59 
11.21  .46,08 
4.42.  15,04 
6.44.44,15 
7  .  42  .  28,37 
8.37.16,88 
9  .  29  .  14,94 

10.35.26,46 

11  .22.45,26 

4  .  43  .  23,25 

6  .  45  .  50,55 

7  .  43  .  33,25 
8.38.20,11 
9.30.  16,64 

Procyon,  Reg. 
Procyon,  Reg. 
a  Orio.  Castor. 
Cast.  Pro.  Poll. 
Cast.  Pro.  Poll. 
Cast.  Pro.  Reg. 
Cast.  Pro.  Reg- 

26,67 
45,41 
23,10 
50,29 
33,20 
19,88 
16,70 

+  0,21 
+  0,15 

-  0,15 

-  0,26 

-  0,05 

-  0,23 
+  0,06 

May   1  .    7  .  41  .  32,4 

3.  9-    7.50,1 

4.  9.50.    0,0 
30.    7.    5.27,1 

10.  15.26,77 
1 1  .  49  .  50,08 
12.36.    2,69 
11  .33.11,06 

10.  18.48,72 
11  .53.  13,71 
•12.39.27,07 
U  .  36  .  57,55 

10. 19-49,15 

11  .54.  12,70 

12  .  40  .  25,95 
1 1  .  37  .  56,96 

Procyon,  Reg. 
aHydrae,  Reg. 

Reg.  Spica. 
/3  Leon.  Spica. 

49,38 
13,10 
26,32 
57,40 

+  0,23 
+  0,40 
+  0,37 
+  0,44 

June  1  .    8  .  30  .    2,8 

13.    5.52,07 

13.    9.40,28 

13.  10.39,43 

/3  Leon.  Spica. 

39,86 

+  0,43 

July   2.    9.23.34,4 

4.11.    3.    7,5 

15.20.45.38,3 

27.  5.47.    0,4 

28.  6.30.49,9 
31.    8.53.15,3 

16.    1.15,14 
17  .  48  .  55,87 
4.16.14,07 
14.    2.16,38 
14.50.    8,75 
17.24.44,38 

16.    5.33,82 
17.53.  16,42 
4  .  20  .  45,01 
14.    6.58,14 
14.54.51,44 
17.29.29,80 

16.    6.36,11 
17.54.20,86 
4.19.37,89 
14.    7.57,92 
14.55.52,01 
17.30.33,83 

Spica,  Ant. 
a^Lib.  aOph. 

Aldebaran. 

Spica,  a  Serp. 

Spica,  a^Lib. 

a  Lyrae. 

36,12 
21,01 
37,63 
57,9.3 
52,08 
33,69 

+  0,01 
+  0,15 

-  0,26 
+  0,01 
+  0,07 

-  0,14 

Aug.  2.  10.38.    3,4 

3  .  1 1  .  32  .    2,6 

21.    2.16.28,2 

19.17.41,64 
20.  15.4.^,84 
12.    9.25,69 

19-22.28,2619.23.33,87 
20  .  20  .  32,92  20  .  21  .  38,73 
+12.14.25,1712.15.24,69 

a*  Lib-  a*Capr. 
Ant.  a^Capr. 
Arc.  0  Oph. 

34,32 
39,-54 
25,37 

+  0,45 
+  0,81 
+  0,68 

22.    2.59.23,3 

12  .  56  .  23,55 

13.    1.23,9613.    2.23,26 

(a'Cap.  a  Aq.1 
\    Aug.  21.     1 

23,60 

+  0,34 

30.    9.  18.19,9 
31  .  10.  12.22,0 

19.52.46,82 
20 .  50 .  53,31 

19.52.55,2019.54.    0,88 
20.51.    2,74 20.. 52.    8,68 

«  Ser.  a  And. 
a»Capr.  /3Aq. 

0,72 
8,80 

-  0,16 
+  0,12 

Sep.  20.    2.21.27,5 
22.    3.. 50.  11,1 

24.  5.24.46,1 

25.  6.14.31,9 

26.  7.    5.44,9 

27.  7.58.    6,1 

14.17.14,92 
15.54.    4,95 
17.36.46,87 
18.30.36,72 

19  .  25  .  54,00 

20  .  22  .  19,37 

14.17.41,97 
15.54.33,29 
17.37.16,87 
18.31.    7,46 
19-26.2.5,43 
20  .  22  .  51,76 

14.  18.41,62 
15.55.34,49 
17.38.20,05 
18.32.  11,54 
19.27.30,22 
20  .  23  .  57,03 

a  Ser.  a  Oph. 
c  Bootis,  0  Ser. 
«*Cap.  /3Aqua. 

a'Capricorni. 

Ant.  /i  Aqua. 
/5Aqui.a*Capr. 

42,47 
34,86 
20,01 
11,68 
30,52 
57,14 

+  0,85 
+  0,37 
—  0,04 
+  0.14 
+  0,30 
+  0,11 

Oct.20.    2.32.53,2 
26.    7.31  .23,5 

30.11.  6.4.3,1 

31.12.  6.49,3 

16.26.34,66 

21  .49.29,27 

1.41.    9,1.3 

2.45.21,12 

16.27.26,20 

21  .50.24,87 

1  .  42  .    6,04 

2.46.  18,70 

16.28.27,82 
21  .51  .29,65 

1  .43.  1.3,32 

2  .  45  .  10,46 

«  Ser.  a  Oph. 
a'Cap. /3Aqua. 
a*Cap./3Aqua. 
/JAqui.a'Capr. 

29,11 
30,46 
14,12 
10,25 

+  1,29 
+  0,81 
+  0.80 
-  0.21 

•  Ba.                               t  Ab. 

f» 
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Greenwich 
Mean  Solar  Time. 

l1 

O 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 
of  Limb. 

Apparent  A.R. 
of  Center. 

Star  on  which 
it  depends. 

Seconds  of 
Tabular  A.R. 

Apparent  Error 
of  Tables. 

rf.    A.     m.      a. 

A.     m.     a. 

A.      m.     s. 

A.     m.      s. 

s. 

». 

Nov.   1  .13.    6.12,5 

II. 

3  .  48  .  50,05 

3.  49.  48,14 

3.48.39,12 

«  Peg.  a  Ceti. 

39,13 

+  0,01 

19-    i.  54,.  57,3 

23.  6  .  14  .  52,8 

24.  7.    5.23,9 
27-    9-45.    2,5 

18.46.43,66 

22  .  22  .  56,64 

23  .  17  .  32,24 
2.    9-25,92 

18  .  47  .  50,58 

22.24.    5,07 

23.18.41,04 

2.  10.35,52 

18.48.54,0.S 

22.25.    9,01 

23  .  19  .  45,30 

2.  11  .42,66 

(   /iAquilae,   1 
|a^Capricor.  ) 
/i  &  a  Aquarii. 
a^Capr.  a  Peg. 
a  Ariet  a  Ceti. 

55,23 

9,95 
46,05 
43,19 

+  1,20 

+  0,94 
+  0,75 
+  0,53 

Dec.  29  .  12  .  27  .    1,3 

II. 

6  .  57  -  55,74 

6  .  59  -  10,71 

6.58.    1,86 

Aldebaran. 

2,08 

+  0,22 

Right  Ascexsions  of  Mebcury.     1830. 
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Greenwich 

^ 

Reduced  Time 

Apparent  A. R. 

Apparent  A.R. 

Seconds  of 

ApparenfError 

Mean  Solar  Time. 

IS 

C 

of  Transit 

of  Limb. 

of  Center. 

Star  on  which 
it  depends. 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

d.      h.     m.     t. 

A.     m.     >. 

A.      m.     s. 

A.      m.     s. 

>. 

». 

Mar.  3  .  22  .  29  .  21,9 

II. 

21  .13.37,37 

21  .  16.27,43 

21  .  16.27,17 

a  Aqui.  a  And. 

26,68 

-0,49 

27  .  22  .  48  .  29,6 

23.    7.11,91 

23.10.  15,50 

23  .  10  .  15,32 

Procy.  Pollux. 

14,97 

-  0,35 

Apr.  4.23.    5.35,5 

23  .  55  .  49,05 

23  .  58  .  56,65 

23  .  58  .  56,48 

Aid.  a  Orionis. 

55,90 

-  0,58 

5.23.    8.    2,2 

0.2.  12,29 

0.    5.20,30 

0.    5.20,13 

nAnd.  Capella. 

19,70 

-  0,43 

17.23.48.    7,0 

1  .  25  .  39,77 

•1  .  28  .  53,79 

1  .  28  .  53,63 

a  Orionis,  Pro. 

54,73 

+  1,10 

27.    0.20.20,9 

I. 

2  .  37  .  19,46 

2  .  40  .  38,53 

2  .  40  .  38,70 

Aid.  &  a  Orio. 

38,97 

+  0,27 

28.    0.24.40,7 

2  .  45  .  35,75 

2  .  48  .  55,59 

2  .  48  .  55,76 

Aid.  a  Orionis. 

56,00 

+  0,24 

29.    0.29.    1,3 

2  .  53  .  53,08 

2  .  57  .  13,47 

2  .  57  -  13,65 

a  Arietis,  Aid. 

13,65 

,00 

30  .    0 .  33  .  20,9 

3.    2.    9,53 

3.    5.30,35 

3.    5.30,53 

a  Peg.  a  And. 

30,66 

+    ,13 

May    1  .    0  .  37  .  37,9 

3.10.22,95 

3.  13.44,66 

3.13.  44,84 

Cast.  Pro.  Poll. 

45,90 

+  1.06 

4  .    0  .  50  .    9,4 

3  .  34  .  43,56 

3.38.    7,78 

3,38.    7,98 

Aid.  Hegulus. 

8,50 

+  0,52 

5.    0.54.    8,6 

3  .  42  .  38,95 

3.46.    4,21 

3.46.    4,41 

Aid.  Procyon. 

4,37 

-  0,04 

6.    0.57.59,3 

3  .  50  .  25,76 

3.53.52,12 

3  .  53  .  52,32 

Procyon,  Reg. 

52,52 

+  0,20 

18.    1.29.    1,7 

5.    8.42,27 

5  .  12  .  18,24 

5  .  12  .  18,50 

a  Orionis,  Pro. 

18,49 

-  0,01 

July  15.22.43.56,9 

II. 

6.14.52,25 

6.19.22,99 

6,19.22,77 

/3Tau.  a  Orio. 

22,78 

+  0,01 

18  .  22  .  52  .  57,9 

6.35.41,44 

6.40.15,14 

6  .  40  .  14,93 

Aid.  Procyon. 

14,70 

-  0,23 

20.23.    0.21,9 

6  .  50  .  58,01 

6  .  55  .  33,46 

6  .  55  .  33,26 

/3  Tau,  Procy. 

33,40 

+  0,14 

24  .  23  .  17  .  47,1 

7.24.    8,20 

7  .  28  .  47,76 

7  .  28  .  47,57 

/3Tau.  a  Orio. 

47,67 

+  0,10 

26.23.27.21,1 

7  .  41  ,  34,85 

7  .  46  ,  16,47 

7  .  46  ,  16,29 

/3Tau.  a  Orio. 

16,64 

+  0,35 

27.23.32.14,7 

7  .  50  .  25,04 

7.55.    7,46 

7.55,    7,28 

a  Orio.  Reg. 
/iTau.aOri.l 
Procyon.   J 

7,59 

+  0,31 

28  .  23  .  37  .  10,2 

7  .  59  .  17,00 

8.4.    0,27 

8.    4.    0,9 

0,30 

+  0,21 

Aug.  19.    0.57.33,1 

I. 

10 .  42  .  26,22 

10.  47 .  24,05 

10.47.24,21 

a  Coro.  Bor.l 
n  Ophiuchi.  1 

24,11 

-  0,10 

21  .    1  .    2  .    9,8 

10  .  54  .  55,16 

•10.59  •  54,59 

10.59.54,75 

Arc.  aOph. 

54,82 

+  0,07 

22.    1.    4.18,0 

11.    0  .  59,32 

U  .    5  .  59,66 

11.    5.59,82 

fa*  Capricor.  1 
laAq.Aug.21j 

59,99 

+  0,17 

26.    1.11.48,7 

11.29.13,59 

11.29.  17,85 

11  .29.  18,02 

Spica,  Arct. 

18,08 

+  0,06 

Sep.    4.    1.23.22,1 

12.  16.    9,42 

12.  16.22,10 

12.16.22,28 

Arct.  c  Bootis. 

22,27 

-  0,01 

20.    1.25.17,1 

13  .  20  .  55,33 

13.21  .22,35 

13.21  .22,58 

aSerp.  aOph. 

22,45 

-  0,13 

Oct.  22  .  22  .  43  .  34,0 

II. 

12  .  48  .  25,34 

12.49.18,96 

12.49.18,71 

a  Ophiuchi. 

17,88 

-  0,83 

28  .  22  .  36  .  48,9 

13.    5.15,21 

13.    6.12,07 

13.    6.11,86 

/3Leonis,  Arct. 

11,67 

-0,19 

29.22.37.    6,2 

13.    9-29,08 

13.  10.25,96 

13.10.25,75 

Arct.  a  Oph. 

25,37 

-  0,38 

31.22.38.29,4 

13.18.44,64 

13.  19-42,50 

13.  19.42,30 

/3Leonis,  Arct. 

41,63 

-0,67 

Nov.  3.22.42.    5,4 

13.34.    9,21 

13.35.    8,80 

13.35.    8,62 

fa  Coro.  Bor.l 
1   /JAquila?.   1 

8,30 

-  0,32 

7  .  22  .  48  .  43,4 

13.56.32,18 

13.57.34,12 

13.57.33,95 

Reg.  Arct. 

33,67 

-  0,28 

8  .  22  .  50  .  36,0 

14.    2.21,36 

14.    3.23,51 

14.    3.2.3.34 

Arct,  e  Bootis. 

23,05 

-0,29 

1 1  .  22  .  56  .  34,6 

14.20.    9,45 

14.21  .  12,80 

14.21  .  12,63 

Arct.  a  Oph. 
Arc.oCor.Bor. 

12,62 

-  0,01 

14.23.    2.58,3 

14.38.22,69 

14.39.27,25 

14.39.27,09 

26,96 

-  0,13 

16.23.    7.24,9 

14.50.41,78 

14.51,47,59 

14.51  .47,43 

/JLeonis,  Arct 

47,38 

-  0,05 

18.23.11  .59,6 

15.    3.    9,19 

15.    4.16,15 

15.    4.15,99 

(Arc.  cBootisl 
I  a  Cor.  Bor.  ) 

15,49 

-  0,50 

«3  .  23  .  23  .  56,4 

15  .  34  .  48,96 

15  .  85  .  57,70 

15.35.57,54 

Arct.  a  Oph. 

57,48 

-  0,06 

Dec  21  .    0  .  41  .    4,7 

I. 

18  .  38  .  27,82 

18.39.45,72 

18.39-45,89 

aAqua.  Dec.22 

44,83 

-  1,06 

•  Ab. 
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Greenwich 
Mean  Solar  Time. 


d.     h.     m.     $. 


Uediiced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 
of  Limb. 


Apparent  A.R. 
of  Center. 


h. 


Star  on  wiiicli 
it  depends. 


Seconds  of 
Tabular  A.R. 


Apparent  Error 
of  Tables. 


Jan. 


7.  3.15.11,8 

8.  3.14.31,1 
12.  3.11.13,4 


Feb.  1  .  2  .  37  .  56,5 

8.  2.  17-  13,1 

19.  1.31.21,6 

20  .  1  .  26  .  19,9 


Mar.  4  .  0  . 
6.23, 

7.23, 
12.23, 
15.23. 

19  .  22 

20  .  22  . 
21.22. 
24 . 22 , 
25 . 22 . 
27 • 22 . 
28  .  22  . 
29-22 
30 .  22 


6, 

31,9 

20,6 

16,4 

23,6 

44  .  44,6 

S9 .  57,6 

19,1 

20,9 

19,8 

45,4 

11,1 

3  .  45,7 

0 .  28,8 


Apr.  4 . 
6. 

7. 


21 
21 
21 


8.21 
11  .21 
17-21 
24.21 
25.21 
26.21 
27-21 
28-21. 
29.21 . 

May  1.21, 
2.21  . 
4.21. 
5.21. 
6.21, 
17.21 


46.  3fi 
41  .  8,0 
38  .  50,4 
36  .  39,3 
30 .  40,6 
2,9 
52,8 
55,7 
1,2 
9,5 
20,3 
33,3 


.21 
.  12 
.  11 
.  11 
.  10 
•  9 
.    8 


6,9 

27,2 

13,2 

,39,4 

.    7,5 

,    1,8 


II. 


18.20.59-47,9 
30  .  20  .  58  .  3&,9 

June  1  .  20  .  58  .  40,8 

4  .  20  .  58  .  56,3 

5.20.59.    3,4 

18.21.    2.29,1 

23.21.    4.43,9 

28  .  21  .    7  .  29,7 

29  .  21.8.    6,8 

30  .  21  .    8  .  45,2 


22. 
22. 

22. 


19-28,97 
22  .  44,38 
35  .  11,90 


22. 
22 

22 


22.  17,24 
25  .  32,92 
38.    0,97 


23  .  20  .  42,89  23  -  23  -  29,6l 
23.27-34,6923.30.  18,74 
23  .  24  .  56,35  23  .  27  -  41,82 
23  -  23  .  50,70  23  .  26  .  35,86 


22  .  22  .  18,20 

22  .  25  .  33,89 
22.38.    1,99 

23  .  23  .  30,96 
23  .  30  .  20,24 
23  .  27  -  43,59 
23  .  26  .  37,65 


23.  1  . 
22  .  54  . 
22  .  52  . 
22  .  42  . 
22  .  36 . 
22  .  31  . 
22.31 . 
22  .  30  . 
22  .  29  - 
22  .  29 . 
22 . 29  - 
22  .  29  . 
22  .  30  . 
22  .  SO  . 

*22.36  . 
22  .  39  - 
22  .  40 . 

22  .  42  . 
t22.48  . 
23.  2. 
23.21 . 
23 . 24  . 
23 . 27 , 

23  .  30  , 
23  .  33  . 
23 . 36 , 

23  .  43  , 

23  .  46 . 

23  .  53  . 

23 . 56 , 

23  .  59 

0.38 

0.42 

1  .28 


39,7823 
49,9922 
34,0022 

5,3122 
57,6922 
59,42  22 

7,51  22 
24,28  22 
11,6922 

5,90 
21,54 
42,38 
12,25 
50,54 


22 
22 
22 
22 
22 


4,11 

0,03 

38,38 

22,88 

11,39 
8,18 
28,72 
27,34 
28,66 
32,69 
39,38 
48,35 

13,48 

29,21 

6,11 

27,65 
51,26 
58,37 
40,30 
37,23 


4  .  29,86 
57.41,74 
25,91 
59,58 
53,70 
57,52 
6,24 
33  .  23,52 
32  .  12,86 
7,73 
25,10 
46,81 
17,40 
56,52 


55 
44 
39 
34 
,34 


32 
32 
32 
33 
33 


22.39 
t22.42 
22.43 
22.45 
22.51 
23.  5 
23.24 
23.27 
23.30 
23.33 
23.36 
23.40 


23 

23 

23 

23 

0 

0 

0 

1 


1  .  36  .  32,95 
1  .  48  .  34,84 

1  .  52  .  37,81 

2  .  47  .    6,66 

3.    8.59,73 

3.31.  23,35 

3  .  35  .  56,08 
3  .  40  .  30,40 


46. 

49- 
56. 
59. 
,  3, 
,42, 
.46. 
,32. 


11,69 

8,43 

46,97 

32,10 

22,10 

22,14 

46,56 

,  45,86 

47,78 

,  52,43 

,  59,68 

.    9,08 

,  35,57 
,  52,28 
.  31,22 
,  53,87 
.  18,42 
.34,15 
16,80 
24,23 


1  .40.21,25 
1  .  52  .  26,42 
1  .56.30,18 
2.51.11,63 

3.13.    9,56 

3  .  35  .  38,52 
3  .  40  .  12,29 
3  .  44  .  47,35 


23. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22, 
22, 
22. 
22  . 
22. 
22. 

22, 

22. 

22, 

22. 

22. 

23. 

23, 

23, 

23, 

23 

23 

23 

23 
23 
23. 
23. 

0. 

0. 

0. 

1, 

1 

1  . 
1  . 

2, 


31,83 
39,76 
23,93 
57,64 
51,80 
55,69 

4,43 
21,73 
11,14 

6,03 
32  .  23,46 

32  .  45,19 
33.  15,80 

33  .  54,95 


Aid.  Rigel. 
aCeti,  &  Rigel 
a  Ariet.  a  Ceti 

a  Arietis. 
a  And.  a  Ceti. 
a  And.  a  Ceti. 

a  Ceti,  Aid. 

a  Aqui.  a  And. 
a  Andromedae. 
a  Orio.  Procy. 
ci  And.  a  Ariet. 

a  And.  Aid. 
a  Pers.  a  Ariet. 
a  Arietis,  Aid. 
Sir.  Cast.  Poll. 

Procy.  Poll. 
Aid.  a  Orionis, 

Procy.  Poll. 
Aid.  a  Orionis. 
a  Ariet-  a  Orio. 

Procy.  Poll. 


39. 
42. 
43. 
45. 
51  . 
5. 
24, 
27. 
30. 
33. 
36, 
40, 


10,24 
7,02 
45,59 
30,74 
20,80 
20,96 
45,50 
44,82 
46,75 
51,42 
58,68 
8,10 


,  46 .  34,61 
,  49  .  51,34 
,  56 .  30,30 
,  59  -  52,96 
,  3  .  17,52 
,  42  .  33,37 
.  46  .  16,02 
.  32  .  23,55 


40 .  20,58 
52  .  25,77 
56 .  29,53 
51  .  11,04 

3.13-    8,99 

3  .  35  .  37,97 
3.40.11,74 
3  .  44  .  46,80 


Aid.  a  Orio. 
aHydrte,  Reg. 
a  Ariet.  a  Orio. 
a  Ariet.  a  Per. 
Cast.  Pro.  Poll, 
a  Orio.  Procy. 
a  Orio.  Castor. 
Regulus,  Arct. 

a  Peg.  a  And. 

a  Peg.  a  And. 
a  And.  a  Ariet. 

a  Peg.  a  And. 

Arcturus. 

a  Andromedte. 

Aid.  Procy. 

Procyon,  Reg. 

a  Orionis. 
a  Orio.  Procy. 
Arct.  £  Bootis. 
Arct.  e  Bootis. 

e  Bootis. 

Procy.  Pollux. 

Pollux. 

Procyon. 

i  Procyon,! 

(Regulus. ) 

a  Ariet.  Poll, 

a  Arietis,  Aid 

Aldebaran. 


17,33 

32,97 

1,40 

30,50 
19,92 
44,03 
38,12 

32,00 
39,97 
24,23 
58,12 
51,99 
56,44 

4,83 
22,50 
11,51 

6,12 
23,54 
45,47 
16,06 
55,14 

9,85 
7,02 
45,63 
30,56 
20,98 
21,07 
45,30 
44,53 
46,54 
51,23 
58,47 
8,18 

34,54 
51,02 
30,18 
52,69 
17,10 
33,23 
16,00 
23,28 

20,67 
2.5,44 
29,36 
10,59 

8,38 

37,82 
11,54 
46,54 


•  The  time  of  transit  is  diminished  10". 
X  Ab.    The  time  of  transit  is  increased  10*. 


t  Ab. 


-0,87 

-  0,92 

-  0,59 

-  0,46 

-  0,32 
+  0,44 
+  0,47 

+  0,17 
+  0,21 
-f  0,30 
+  0,48 
+  0,19 
+  0,75 
+  0,40 
+  0,77 
+  0,37 
+  0,09 
+  0,08 
+  0,28 
+  0,26 
+  0,19 

-  0,39 

,00 
+  0,04 

-  0,18 
+  0,18 
+  0,11 

-  0,20 

-  0,29 

-  0,21 
-0,19 

-  0,21 
+  0,08 

-  0,07 

-  0,32 

-  0,12 

-  0,27 

-  0,42 

-  0,14 

-  0,02 

-  0,27 

+  0,09 

-  0,33 

-  0,17 

-  0,45 

-  0,61 

-  0,15 

-  0,20 

-  0,26 
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Greenwich 

,. 

Reduced  Time 

Apparent  A.R.    Apparent  A.R. 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

—    > 

of  Transit. 

of  Limb.       1      of  Center. 

Star  on  which 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

jj 

it  depends. 

d.     h.     m.     s. 

c 

A.     m.     s. 

A.       M.      s. 

A.     m.     s. 

s. 

s. 

July  12.  21.  18.    3,2 

II. 

4  .  36  .  57,53 

4.41  .  25,61 !  4.41  .25,09 

Aid.  Regulus. 

24,84 

-  0,25 

16.21  .21  .47,1 

4  .  56  .  24,6l 

5.    0.56,27l  5.    0.55,76 

Aldebaran. 

55,55 

-  0,21 

20  .  21  .  25  .  47,0 

5.16.    7,66 

5.20.43,06    5.20.42,56 

/3Tauri,  Pro. 

42,61 

+  0,05 

24.21.30.    1,7 

5.36.    5,16 

5.40.44,64    5.40.44,15 

/3Tau.  aOrio. 

43,74 

-  0,41 

26.21.32.13,0 

5.46.    7,90 

5  .  50  .  49,44'  5  .  50  .  48,96 

ft  Tau.  a  Orio. 

48,81 

-  0,15 

27.21.33.19,9 

5  .  51  .  10,75 

5.55.53,10|  5.55.52,62 

a  Orionis,  Reg. 

52,32 

-  0,30 

28.21.34.27,2 

5.56.13,92 

6.    0.57,12    6.    0.56,64 

l/3Tau.aOri.l 
\    Procyon.    ) 

56,42 

-  0,22 

29 .  21  .  35  .  35,3 

6.    1.17,75 

6.    6.    1,97 

6.    6.    1,50 

/3Tau.  a  Orio. 

1,09 

-0,41 

Aug.  16.  21.  56.  39,9 

7.33.11,88 

7.38.    7,99   7.38.    7,56 

Proc.  Aug.  17. 

7,30 

-  0,26 

17.21.57.49,7 

7  .  38  .  17,62 

7.43.  li,50  '7.43.  14,07 

Procyon. 

13,64 

-  0,43 

18  .  21  .  58  .  58,8 

7  •  43  .  22,73 

7.  48  .  20,40    7  .  48  .  19,97 

fa  Coro.  Bor.1 
\a  Ophiuchi.  J 

19,58 

-0,39 

23.22.    4.37,6 

8.13.  40,62 

8.13.42,92    8.13.42,50 

Arcturus. 

42,15 

-  0,35 

25.22.    6.49,1 

8  .  23  .  43,74 

8  .  23  .  47,88|  8  .  23  .  47,47 

Spica,  Arct. 

47,19 

-  0,28 

26.22.    7.54,1 

8  .  28  .  44,40 

8  .  28  .  49,57|  8  .  28  .  49,l6 

(Arct.  e Boot.  1 
\    Aug.  26.    j 

48,75 

-  0,41 

28.22.10.    1,6 

8  .  38  .  43,57 

8.38.50,54    8.38.50,13 

a  Peg.  a  And. 

49,77 

-  0,36 

29.22.11.    4,3 

8.43.41,91 

8.43.49,99    8.43.49,59 

Procy.  a  Serp. 

49,20 

-0,39 

Sep.  11  .22.23.29,3 

9-47.11,75 

9.47.32,22    9-47.31,84 

(a  Coro.  BoT.) 
\  /3Aquilae.   J 

31,36 

-  0,48 

14.22.26.    2,2 

10.    1.32,44 

10.    1.55,2510.    1.54,88 

/3  Aqua,  a  Peg. 

54,30 

-  0,58 

15  .  22  .  26  .  51,6 

10.    6.17,6- 

10.    6.41,32'l0.    6.40,95 

Regulus,  Arct. 

40,38 

-0,57 

18.22.29.15,2 

10  .  20  .  28,94 

10.20.54,9410-20.54,57 

(a^Capricor.  1 
\/3Aq.Sep.l7f 

54,15 

-  0,42 

19.22.30.    1,8 

10.25.  11,36 

10.25.38,2910.25.37,.92 

a  Serp.  a  Oph. 
Regulus,  Arct. 

37,29 

-  0,63 

21  .  22  .  31  .  32,6 

10.34.34,14 

10.35.    2,37.10.35.    2,01 

1,49 

-  0,52 

23.22.33.    1,0 

10  .  43  .  54,20 

10.44.24,1910.44.23,83 

fa  Coro.  Bor.l 
\a  Serpentis.  j 

23,07 

-0,76 

Oct.    4.22.40.29,4 

1 1  .  34  .  36,93 

11.35.15,9011-35.15,55 

Reg.  a  C.  Bor. 

14,81 

-  0,74 

9 .  22  .  43  .  40,7 

1 1  .  57  .  26,87 

11  .58.  10,42  11  .58.  10,08 

fi  Leonis. 

9,27 

-  0,81 

14.22.46.50,2 

12  .  20  .  15,58 

12.21.    3,24'l2.21.    2,90 

Arct.  a  Serp. 

2,10 

-  0,80 

17.22.48.44,7 

12.33.57,98 

12.. 94.47,8712.  34.  47,53 
12.43.58,9012.43.58,56 

Arct.  /3Aqui. 

46,96 

-  0,57 

19.22.50.    2,5 

12.43.    7,65 

Arct.  n  Serj). 

57,95 

-  0,61 

20  .  22  .  50  .  42,0 

12.47.43,01 

12.48.35,0412.48.34,70 

Regulus,  Arct. 

33,89 

-  0,81 

22.22.52.    1,7 

12.56.54,46 

12  .  .57  .  48,08  12  .  57  .  47,74 

a  Ophiuchi. 

46,85 

-0,89 

25.22.54.    4,6 

13.  10.45,27 

13.  11.40,9913.11.40,65 

i3  Leo.  /3  Aqui. 

39,58 

-  1,07 

28.22.56.  12,1 

13.24.41,64 

13.25.38,50]13.25.38,16 

/3  Leonis,  Arct. 

37,20 

-  0,96 

29  .  22  .  5G  .  55,6 

13.29  .21,98 

13  .  30  .  18,871 13  •  30  .  18,53 

Arct.  n  Oph. 

17,68 

-  0,85 

31  .  22  .  58  .  25,5 

13.38.44,03 

13.39.41,90 

13..S9.41,56 

/3  Leonis,  Arct. 

40,78 

-0,78 

Nov.  3  .  23  .    0  .  46,0 

13.52.52,87 

13  .  53  .  52,47 

13  .  53  .  52,13 

fa  Core.  Bor.1 
\  /JAquiloB.   J 

51,33 

-  0,80 

7.23.    4.    6,0 

14.  11.57,29 

14.12.59,23 

14.  12.58,89 

Regulus,  Arct. 

57,86 

-  1,03 

8.23.    4.58,1 

14.  16.45,81 

14.17.47,96 

14.  17.47,62 

Arct.  (Bootis. 

46,92 

-0,70 

11  .23.    7.41,5 

14.31  .18,12:14.32.21,48 

14.32.21,14 

Arct.  a  Oph. 

20,41 

-0,73 

14.23.  10.33,7 

14.45..';9,.W14.47.    3,86 

•14.47.    3,52 

Arct.  a  C.  Bor. 

3.78 

+  0,26 

16.23.  12.35,8 

14.55.53,58  14.56.59,.<J9 

14.56.59,05 

/i Leonis,  Arct 

58,44 

—  0,61 

18.23.  14.41,8 

15.    5.51,85  15.    6.58,81 

15.    6.58,47 

lArct.  cBoot.1 
1  a  Cor.  Bor.  1 

57,83 

-  0,64 

22.23.19.    8,0 

15.26.    3,53 

15.27.11,95 

15.27.  11,61 

Arct.  (  Bootis. 

10,99 

-  0,62 

23  .  23  .  20 .  17,6 

15  .  31  .    9,59 

15  .  32  .  18,33 

15.32.17,99 

Arct.  a  Oph. 

17,31 

-  0,68 

•  The  Clock  time  of  Transit  appears  to  be  1*  too  imaU. 

J24 


Right  Ascensions  of  Mars.    1830. 


Greenwich 
Mean  Solar  lime. 


</.      It.      m.     s. 


a,  S 

O 


Reduced  Time 
of  Transit. 


k. 


Apparent  A.R, 
of  center  of 
visible  Disk. 


Apparent  A.R. 
of  Center. 


Star  on  which 
it  depends. 


Seconds  of 
Tabular  A.R. 


Apparent  Error 
of  Tables. 


Aug.  29.  13.4.2.22,1 
30.13.37-51,2 
SI  .  13  .  33  .  17,4. 


TLilble 
disk. 


Sep.  13  . 
14. 
16. 

17. 
20. 
21. 
23, 
24. 
26, 
30, 


12.30 
12.25 
12.  15 
12.10 
11.55 
11.49 
11.39 
11  .34 
11  .24 
11.  5 


.27,7 
.25,8 

.19,9 
.16,0 
.  3,5 

.59,9 
.53,8 
.52,1 
.51,8 
.  8,4 


0.  0. 

23  .  59 . 
23  .  57  . 
23  .  55  . 
23  .  52  , 
23.51  , 
23  .  49  , 
23  .  47  . 
23  .  45  , 
23  .  41  , 


Oct.    4.10.45.55,1 


5 

6 

9 

14 


10.41 . 
10  .  36  . 
10.22. 
10.    0. 


11,3 
32,1 
45,8 
43,9 


IL. 

Center 


visible 
disk 


15.    9-56.28,8 


20. 
21  . 
23. 

24. 

26. 
31  , 


9-35. 
9-31. 
9-24. 


54,5 
57,0 
10,7 


9-20.21,9 


9-12 
8.55 


,53,0 
,    0,3 


Nov.  1  .  8.51.  33,5 

4  .  8  .  41  .  28,6 

7  .  8  .  31  .  45,7 

8.  8.28.36,1 


9. 
11  , 

12. 


8.25.28,7 
8.19-  20,5 
8.16.19,7 


0.13.36,52 
0.  18.  0,54 
0.12.21,53 


23 
23 
23. 
23. 

23. 

23. 
23. 
23. 

23, 

23, 
23 


15.    8. 


17. 
19- 

23. 
24. 


1 
56 
45 

42 


29,5 

,46,1 
,  10,0 
,  19,5 
,41,0 


Dec.  12  .  6  .  59  .  2,5 
13.  6.56.48,4 
16.    6.50.11,5 


0. 13.44,16 

0.13.    9,11 
0.12.31,12 


0.13.44,14 
0  .  13  .  9,09 
0.12.31,10 


24.79  0 

17.80  23 
IMP 

52,7123 
24,9923 


0 .  46,36 
59  .  40,17 
57  .  25,69 


0. 

23. 
23. 


16,28 
0,30 
53,50 
43,27 
39,39 


23 
23 
23 
23 
23 


56 

52  .  52,25 
51  .  44,32 
49  ■  29,71 
48  .  23,70 
46  .  14,83 
42  .  14,45 


17,58  23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 


23  .  38  .    5,65  23  .  38  . 

,  37  .  17,061*23.37  . 
.  36  .  32,70  23  .  37  . 


34.31,01 
32  .    3,95 

31  .43,64 


23  .  35 
23.32 

23.32 


30.45,30  23.31 
30  .  43,01  23  .  31 
30  .  46,87  23  .  31 

,  30  .  53,20 123.31 

,31  .15,3623.32 
.33.    0,5923.33 


44,15 

56,22 
12,77 
13,89 
51,16 

31,39 

37,01 
35,39 
40,87 

48,04 

11,00 
58,11 


23.38 


23. 
23. 
23. 
23, 


33  .  29,33  23  . 
23. 
23. 

23. 

23, 
23. 
23. 


23 

23  .  35  .  10,70 

23  -  37  -  13,86 

23.38.    0,02 

23  .  38  .  48,46 
23.40.31,52 
23  .  41  .  26,40 

23.44.23,10 

23  .  46  .  30,51 
23  .  48  .  45,95 
23  .  53  .  38,22 
23  .  54  .  55,50 

0.22.  0,61 
0  .  23  .  42,35 
0  .  28  .  53,29 


34  .  27,32 
36  .  10,48 

38  .  15,63 

39-    2,02 

39  -  50,70  23 


41  .  34,64 

42  .  29,88 


23.45 


23. 
23. 
23. 
23. 


47 
49 
54 
56 


27,88 

36,59 

52,76 

,  46,67 

.    4,31 


23  .  45  , 


0  .  23  .  16,58 
0  .  24  .  58,64 
0.30.  10,34 


0 .  46,36 
59.40,17 
25,69 
17,58 
52,25 
44,32 
29,71 
23,70 
14,83 
14,46 


57 
56 
52 
51 
49 
48 
46 
42 


37 
37 
35 
32 


44,16 

56,94 
,  12,78 

13,90 
,51,18 


23  .  32  .  31,41 

37,04 
35,42 
40,90 

31  .  48,07 


,31 
,31 
,31 


23, 

23, 
23, 

23, 
23, 
23 


32. 
33. 

34. 
36. 
38, 


11,03 
58,14 


a  Aquarii. 

a  Serp.  a  And. 

a^Capr./SAqu. 

a^Capr.  /3Aqu. 
a^Capr. /3Aqu. 

a  Pegasi. 
a^Capr.  /3Aqu, 
a^Capr.  ^SAqu. 

«  Peg.  a  And. 

a  Peg.  a  And. 
a^Capr.  /3Aqu, 

Ant.  /3  Aqua. 
a  Andromedae 

;Ant.a°Capr.) 
I   /3  Aquarii.  J 

Ant.  a^Capr, 
a  Peg.  a  Andr. 
/3  Aqua,  a  Peg, 
a^Capr.  /3Aqu 
f  Ant.  a^Capr.l 
\  /3  Aquarii.  j 
/3Aqui.  a^Capr. 
a^  Capricorni. 
a^Capr.  aAqu 

a^Cap.  a  Aq.) 

Oct.  23.     J 

c.^Capr.  (3  Aqu. 

/3Aqui.tt*Capr, 


23 . 39  . 

39. 

41  , 

.42, 


23  , 
23, 
23, 
23 


47 
49 
54 
56 


27,35 
10,51 
15,67 

2,06 

50,74 
34,68 
29,92 

27,92 

36,63 

52,80 

46,71 

4,35 


0.23.  16,63 
0  .  24  .  58,69 
0  .  30  .  10,39 


a  Peg.  a  Ceti 

a^Capr.  /3Aqu. 
^Capr.  8  Aqu 
a^Capricor.  \ 
/3  &a  Aqua. ) 

l3  &  a  Aquarii. 

fi  St  a  Aquarii. 

(3  &a  Aquarii. 

a  Coro.  Bor.1 

a  Pegasi.     ) 

[3  &  a  Aquarii. 

I3  &a  Aquarii. 

/3  &a  Aquarii. 

a^Capr.  a  Peg. 

a  Ariet.  a  Ceti. 
a  Andromedae. 
a  Andromedae. 


43,30 

8,20 

30,31 

45,54 

39,49 
24,96 
16,87 
51,63 
43,55 
29,03 
22,97 
14,09 
13,67 

43,38 

56,36 
11,75 
13,15 
50,45 

30,62 

36,56 
34,81 
40,29 

47,47 

10,52 
57,16 

26,52 

9,81 

14,97 

1,36 

50,01 
33,93 
29,14 

27,25 

35,93 

52,19 

46,00 

3,61 

1.5,83 

57,75 

9.65 


-  0,84 
-0,89 

-  0,79 

-  0,82 

-  0,68 

-  0,73 

-  0,71 

-  0,62 

-  0,77 
-0,68 
-0,73 
-0,74 
-0,79 

-0,78 

-  0,58 

-  1,03 

-0,75 

-  0,73 

-  0,79 

-  0,48 

-  0,61 

-  0,61 

-  0,60 

-  0,51 
-0,98 

-  0,83 

-  0,70 

-  0,70 

-  0,70 

-  0,73 
-0,75 
-0,78 

-0,67 

-  0,70 
-0,61 

-  0,71 

-0,74 

-  0,80 
-0,94 

-0,74 


This  is  the  right  ascension  of  the  first  limb. 


t  Ab. 


Right  Ascensions  of  Vesta.    1830. 
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Greenwich 
Mean  Solar  Time. 


(i.     A. 


Reduced  Time 
of  Transit. 


Apparent  A.R. 


A.     m.      s. 


Star  on  whicli 
it  depends. 


Seconds  of 
Tabular  A.R. 


Apparent  Error 
of  Tables. 


Sept  26.  13.  3.48,9 
29  .  12  .  49  .  27,4 
30 ,  12  .  44  .  38,7 


Oct. 


Nov. 


4  .  12  .  25  .  17,7 

9  .  12  .  0  .  57,1 

15.  11  .31  .41,0 

20.11.  7.29,1 
26 .  10 .  38  .  48,6 

4.  9-57.  0,4 

8.  9-39.  0,2 

9.  9-34.33,8 

11.  9-25.45,5 

12.  9.21.23,7 

15.  9-  8.27,8 

17.  8.59-58,7 

22.  8.38.34,6 

23.  8.35.  9,0 


1  .  24  .  56,57 
1  .  22  .  19,61 
1  .21.25,95 

1.17.44,53 

1  .  12  .  58,36 

1.7-  12,92 

1.2.  34,83 
0 .  57  .  25,05 

0 .  50 .  54,87 
0 .  48  .  35,64 
0.48.  4,89 
0.47-  7,34 
0  .  46  .  41,07 

0  .  45  .  31,33 

0  .  44  .  52,66 
0.43.  5,94 
0 .  43  .  35,80 


1.25.28,19 
1  .  22  .  54,00 
1  .  22  .  1,06 


1  .18. 

1.13. 

1.8. 

1.3. 
0.58. 

0.51  . 
0.49. 
0.49. 
0.48, 
0.47. 

0.46, 

0.45, 

*0 .  44 . 

0.44 


23,08 

41,30 

0,71 

26,59 
20,72 

,  54,68 
37,66 
.  7,14 
.  10,48 
,  44,56 

,  36,13 

.  58,77 
,  13,94 
.  44,26 


Antares,  /SAqua. 

e  Bootis. 

a  AndromedsB. 

fAnta.  a^Capr.l 
\  ft  Aquarii.  J 
ft  Aqua,  a  Pegasi. 
(Anta.  a^Capr.l 
\  ft  Aquarii.  J 
/SAqui.  a^Capr. 
u*  Capr.  ft  Aqua. 

a'  Capr.  ft  Aqua. 

a'Capr.  ft&a  Aqua, 

ft  &  a  Aquarii. 

ft&a  Aquarii. 

ft&a  Aquarii. 

ia  Coronae  Bor.\ 
a  Pegasi.      J 
ft&a  Aquarii. 
ft  Aqui.  a' Capr. 
ft&a  Aquarii. 


28,27 

54,08 

1,10 

22,92 

41,02 

0,83 

26,38 


+  0,08 
-i-0,08 
+  0,04 

-0,16 

—  0,28 
+  0,12 

—  0,21 


•  This  place  does  not  agree  with  that  of  the  Berlin  Ephemeris. 


Right  Ascensions  of  Juno.    1830. 


Greenwich 
Mean  Solar  Time. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Star  on  which 
it  depends. 

Seconds  of 
Tabular  A.R. 

Apparent  Error 
of  Tables. 

d.      A.      m.      s. 

A.     m.     s. 

A.      m.     s. 

: 

s. 

Aug.  18.  12.23.47,2 
21.12.    9  -  42,3 
29-11.31.59,9 
31  .11  .22.34,9 

Oct    14.    8.13.32,4 
15.    8.    9-50,8 

22.    6.36,95 
22.    4.16,93 
22  .    2  .  53,03 
22  .    1  .  17,65 

21  .44.34,88 
21  .44.48,72 

22.11.34,35 
22.    9-16,80 
22.    3.    0,60 
22.    1.27,14 

21  .45.22,07 
21  .  45  .  36,41 

a'Capr. /3&a  Aqua. 
a'Capr.   a  Aqua. 

a  Aquarii. 
a'Capr.  /3Aqua. 

a'Capr.  ft  Aqua. 
(Ant  a' Capr.  1 
I  /9  Aquarii.    j 

30,38 
12,88 
56,80 
23,48 

-3,97 
-3,92 
-  3,80 
-S.66 
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Right  Ascensions  of  Pallas.    1830. 


;  --.  •   Greenwich 
Mean  Solar  Time. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Star  on  wliicli 
it  depends. 

Seconds  of 
Tabular  A.R. 

Apparent  Error 
of  Tables. 

d.      h.      m.     s. 

h.     m.     s. 

A.     in.     s. 

s. 

5. 

AprillT- 13.32.21,1 
26.12.50.  12,0 

27  .  12  .  45  .  27,9 

28  .  12  .  40  .  43,3 

29  .  12  .  35  .  58,9 
30.12.31.13,5 

May     1  .  12  .  26  .  28,2 
4.  12.  12.  11,6 

June     5.    9 .44 .27,5 

15  .  12  .    9,52 
15.    5.17,29 
15.    4.28,38 
15.    3.39,09 
15.    2.49,79 
15  .    1  .  59,63 

15 .    1  .    9,45 
14.58.37,46 

14.36.  11,58 

15.15.  23,35 
15.    8.36,28 
15.    7.47,95 
15.    6.59,13 
15.6.  10,52 
15.    5.20,87 

15.    4.31,34 
15.    2.    2,11 

14.40.    3,43 

Arcturus. 

Arcturus. 
Regulus,  Arct. 
Regulus,  Arct. 
Regulus,  Arct. 
Regulus,  Arct. 

Regulus,  Arct. 
Regulus,  Arct. 

Arcturus. 

25,45 
38,38 
50,13 
1,47 
12,49 
23,22 

33,73 
4,57 

+  2,10 
+  2,10 
+  2,18 
+  2,34 
+  1,97 
+  2,35 

+  2,39 
+  2,46 

Right  Ascensions  of 

Ceres.    1830 

• 

Greenwich 
Mean  Solar  Time. 

Reduced  Time 
of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Star  on  which 
it  depends. 

Seconds  of 
Tabular  A.R. 

Apparent  Error 
of  Tables. 

d.      h.      m.     s. 

h.     m.     s. 

A.     m.     s. 

s. 

s. 

April  17  .  13  .  12  .  l6,3 
26.  12.29.13,2 

27  .  12  .  24  .  24,0 

28  .  12  .  19  .  34,6 
29.  12.14.44,4 
30.12.    9.54,3 

May     1.12.    5.    4,1 

3.11.55.23,8 

4  .  1 1  .  50  .  34,0 

23.  10.20.15,7 

.       30.    9.47.59,7 

14.52.     1,37 
14.44.15,21 
14.43.20,98 
14  .  42  .  26,84 
14.41  .31,86 
14  .  40  .  36,85 

14  .  39  .  41,72 
14.37.51,29 
14.36.56,42 
14  .  21  .    2,04 
14  .  16  .  10,38 

14.15.  14,63 
14.13.33,23 

14.55.15,19 
14.47.34,00 
14.46.40,60 
14.45.46,92 
14.44.52,49 
14.43.58,21 

14.43.    3,77 
14.41  .  14,96 
14.40.20,88 
14.24.42,27 
14.19.56,92 

14.19'    2,76 
14.  17.25,21 

Spica. 

Spica. 
Procyon,  Spica. 
Procyon,  Spica. 
Procyon,  Spica. 
Procyon,  Spica. 

Procyon,  Spica. 
Procyon,  Spica. 
Regulus,  Spica. 

Spica. 

Spica. 

Spica. 
oHydrae,  /3Leonis. 

16,14 
35,31 
41,65 
47,71 
53,57 
59,28 

4,93 
16,19 
21,95 

+  0,95 
+  1,31 
+  1,05 

+  0,79 
+  1,08 
+  1,07 

+  1,16 
+  1,23 
+  1,07 

Jupe     1.    9.39.13,9 
,        5  .    9  .  21  .  53,0 

Right  Ascensions  of  Jupiter's  Center.    1830. 
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G  recnwich 

Reduced  Time 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

Star  on  which 
it  depends. 

d. 

h.      m.      s. 

h.      m.      J. 

h.      m.      5. 

s. 

s. 

June  20 . 

13.    8.32,5 

18  .  59  .  43,75 

19.    3.50,21 

a  Oph.  f3  Lyra. 

49,98 

-  0,23 

22. 

12  .  59  .  38,8 

18  .  58  .  39,86 

19.    2.48,19 

a  &  /J  Lyrae. 

48,12 

-0,07 

27. 

12  .  37  .  20,6 

18.55.55,55 

19-0.    9,08 

a^  Librae,  Antares. 

8,67 

-  0,41 

28. 

12  .  32  .  52,2 

18.55.21,59 

18.59.36,55 

Spica,  a^  Libra?. 

36,14 

-  0,41 

30. 

12.23.54,8 

18.54.  14,06 

18.58.30,79 

a^Librse,  Antares. 

30,63 

-  0,16 

July   11  . 

n  .34.37,3 

18.48.    0,53 

18.52.27,32 

rtOph.  a&ySLyrae. 

26,92 

-  0,40 

13. 

11  .25.40,5 

18.46.53,58 

18.51  .22,15 

a*  Librae,  Antares. 

21,65 

-  0,50 

14. 

11  .21  .12,0 

18.46.20,21 

18.50.49,45 

Spica,  Antares. 

49,28 

-0,17 

15. 

11  .  16.44,1 

18.45.47,11 

18.50.17,36 

a' Librae,  Antares. 

17,11 

-  0,25 

16. 

11  .  12.  16,4 

18.45.  14,36 

18.49.45,52 

a*  Librae,  Antares. 

45,17 

-  0,35 

20. 

10  .  54  .  28,2 

18.43.    5,59 

18  .  47  .  40,55 

a  Sc  (3  Lyras. 
Antares,  a'Capr. 

40,16 

-  0,39 

21  . 

10.50.    1,7 

18.42.34,18 

18.47.    9,90 

9,71 

-0,19 

22. 

10.45.36,0 

18.42.    3,18 

18  .  46  .  40,01 

Antares,  a^Capr. 

39,62 

-0,39 

23. 

10  .  41  .  10,5 

18.41.32,56 

18.46.  10,37 

a  Lyrae. 

9,94 

-  0,43 

25. 

10 .  32  .  20,8 

18  .  40  .  32,56 

18.45.  12,30 

a^  Capricomi. 

11,81 

-0,49 

27. 

10.23.32,6 

18  .  39  .  33,83 

18.44.15,75 

a^'Librje,  a*Capr. 

15,48 

-  0,27 

28. 

10.  19.    9,4 

18.  39.    5,74 

18.43.48,45 

a^  Libra,  Antares. 

48,03 

-  0,42 

29. 

10.  14.46,7 

18.38.38,04 

18.43.21,56 

0^  Capricorni. 

21,08 

-  0,48 

31. 

10.    6.    2,7 

18  .  37  .  43,71 

18.42.29,17 

a  Lyrae. 

28,76 

-  0,41 

Aug.     2. 

9-57.21,2 

18.36.52,81 

18.41  .39,41 

«' Librae,  a^'Capr. 

38,68 

-  0,73 

3. 

9  .  53  .    0,6 

18.36.27,61 

18.41  .  14,64 

Antares,  a'Capr. 

14,49 

-  0,15 

18. 

8.49.  19,8 

18.31.34,44 

18.36.31,73 

a^Capr. /J  &  a  Aqua. 

30,98 

-  0,75 

19. 

8.45.  10,4 

18  .  31  .  20,21 

18.36.  18,18 

lAnt.  a^Capr.l 

1   /SAquarii.    J 

a^Capr.  aAquarii. 

17,89 

-0,29 

21. 

8  .  36  .  55,3 

18.30.55,02 

18.35.54,77 

54,06 

-  0,71 

25. 

8  .  20  .  33,5 

18.35.12,98 

18  .  35  .  16,59 

Antares. 

16,00 

-  0,59 

Sept.     4. 

7  .  40 .  36,9 

18.34.25,80 

18  .  34  .  38,90 

a  Serp.  0  Ophi. 

38,03 

-  0,87 

8. 

7.25.    1,1 

18.34.30,03 

18  .  34  .  46,75 

Antares,  a  Ophi. 

45,94 

-  0,81 

11. 

7.13.27,8 

18.34.41,49 

18.35.    1,27 

a  Serp.  Antares. 

0,52 

-  0,75 

12. 

7.    9-38,2 

18  .  34  .  46,97 

18.35.    7,58 

«*Capr.  /3  Aquarii. 

7,03 

-  0,55 

IS. 

7.    5.49,7 

18.34.53,56 

18.35.14,96 

a^Capr.  /3  Aquarii. 

14,35 

-  0,61 

14. 

7-    2.    1,7 

18.35.    0,79 

18.35.22,98 

<«*Capr.  /3  Aquarii. 

22,51 

-  0,47 

17. 

6  .  50  .  43,3 

18  .  35  .  27,66 

18.35.52,35 

a*Capr.  /3  Aquarii. 

51,86 

-  0,49 

18. 

6  .  46  .  58,9 

18  .  35  .  38,33 

18.36.    3,84 

ja'Capr.  /3  Aqua.l 

\       Sept.  17.        J 

a^Capr.  ft  Aqua. 

3,26 

-  0,58 

24. 

6  .  24  .  48,3 

18.36.58,97 

18.37.29,00 

28,43 

-  0,57 

25. 

6.21.    9,0 

18.37.  14,86 

18.37.45,61 

a^  Capricorni. 

45,36 

-  0,25 

26. 

6.  17.31,3 

18.37.32,44 

18.38.    3,84 

Ant.  fi  Aquarii. 

3,06 

-  0,78 

27. 

6.13.53,5 

18.37.49,71 

18.38.22,05 

/3  Aqui.  a^Capr. 

21,53 

-  0,52 

Oct.    14. 

5.14.    6,2 

18.44.39,29 

18.45.26,39 

a*Capr.  /JAqua. 

25,76 

-  0,63 

15. 

5.  10.41,1 

18.45.    9,63 

18.45.57,24 

(Ant.  a«Capr.| 
\  /3  Aquarii.    j 

56,85 

-  0,39 

20. 

4  .  53  .  46,2 

18.47.50,77 

18.48.42,33 

/3  Aqui.  a*Capr. 

41,82 

-  0,51 

23. 

4  .  43  .  44,5 

18.49.34,82 

•18.50.28,65 

n*Capr.  a  Aquarii. 

28,12 

-  0,53 

24. 

4 .  40  .  25,2 

18.50.10,63 

•18.51.    5,30 

|a*Capr.  a  Aqua. 
\         Oct.  23. 
a*Capr.  /SAqua. 

4,71 

-0,59 

26. 

4 .  33  .  47,8 

18.51  .24,46 

18  .  52  .  19,98 

19,60 

-  0,38 

Nov.     7 . 

3  .  54  .  49,4 

18.59.32,12 

19-    0.33,81 

a  Oph.  ft  Aquilae. 

33,21 

-  0,60 

8. 

S.51  .37,5 

19.    0.  15,98 

19-    1.17,95 

a  Oph.  /i  Aquilx. 

17.54 

—  0,41 

9- 

8  .  48  .  26,3 

19.1.    0,64 

19-2.    2,80 

a  Oph.  ft  Aquihr. 

2,32 

-  0,48 

11. 

3.42.    5,2 

19-    2.30,68 

19.    3.33,73 

a*Capr.  /3  Aquarii. 

33,25 

-  0,48 

12. 

S.  38.  55,1 

19-    3.16,22 

19.    4.19,68 

a'Capr.  /3  Aquarii. 

19.37 

-  0.31 

19. 

3.  16.57,5 

19.    8.47,41 

19-    9-54,34 

ft  Aqui.  a"Capr. 

53,85 

-  0,49 

24. 

3.1.  27,6 

19.  12.55,88 

19-14.    4,63 

/i  Aqui.  a*Capr. 

4,13 

-  0,50 

•  Ah. 

9» 
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Greenwich 

Reduced  Time 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  Time. 

of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Star  on  which 
it  depends. 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

d.    h.      m.     s. 

h.      m.     s. 

A.      m.     s. 

s. 

s. 

Jan.      5.14.17.41,9 

9.  15.55,28 

9.18.43,04 

/STauri,  Regulus. 

42,75 

-  0,29 

9.14.    1.    6,9 

9.  14.53,02 

9  .  17  .  41,63 

a  Ceti,  a  Pers.  Aid. 

41,38 

-  0,25 

18.13.23.    1,2 

•9.12.20,31 

9  - 15 .   8,59 

Cast.  Procy.  Poll. 

8,62 

+  0,03 

Feb.     3.12.15.    4,7 

9.    7.20,43 

9-10.    5,74 

Cast.  Poll.  Reg. 

5,58 

-  0,16 

9  .  1 1  .  49  .  33,3 

9.    5.25,28 

9-8.    9,52 

Castor  &  Pollux. 

9,04 

-  0,48 

10.  11  .45.  18,0 

9-5.    5,74 

9.    7.50,00 

Castor  &  Pollux. 

49,76 

-  0,24 

12.  11  .36.48,1 

9.    4.27,17 

9-    7-11,82 

Mean  of  K.  Stars. 

11,40 

-  0,42 

13.  11  .32.34,8 

t9.   4.   9,16 

9.    6.54,38 

a  Hydrae,  Regulus. 

52,35 

-  2,03 

14.  11  .28.  18,3 

9-    3.48,69 

9.    6.33,74 

Castor  &  Pollux. 

33,41 

—  0,33 

18.  11.11  .20,2 

9.    2.33,50 

9-5.  19,09 

Cast.  Procy.  Poll. 

18,83 

-  0,26 

19.11.    7.    6,0 

9.    2.15,26 

9-5.    0,76 

Castor  &  Pollux. 

0,54 

-  0,22 

20.11.    2.53,4 

to-    1.58,79 

9.    4.44,02 

Aid.  Regulus. 

42,42 

-  1,60 

Mar.     3.10.16.32,1 

8  .  58  .  47,37 

9.    1.37,16 

Castor  &  Pollux. 

36,91 

-  0,25 

4.  10.  12.20,4 

8.58.31,^ 

9.1.  21,40 

Pollux,  Regulus. 

21,55 

+  0,15 

5  .  10  .    8  .  10,0 

8  .  58  .  16,39 

9  -    1  -    6,80 

Pollux,  Regulus. 

6,47 

-  0,33 

6  .  10  .    3  .  59,3 

8.58.    1,00 

9-    0.51,96 

Pollux,  Regulus. 

51,69 

-  0,27 

8.    9  •  55  .  38,8 

8  .  57  .  31,22 

9.    0.23,26 

Castor,  Procyon. 

23,04 

-  0,22 

13.    9-34.53,6 

8  .  56  .  23,05 

8.59.17,42 

Procyon,  Pollux. 

17,01 

-  0,41 

21  .    9  .    1  •  58,8 

||8  .  54  .  50,72 

8  .  57  .  49,59 

Sirius,  Cast.  Poll. 

49,69 

+  0,10 

24  .    8  .  49  .  45,2 

8  .  54  .  22,91 

8  .  57  .  23,71 

Pollux,  Regulus. 

23,28 

-  0,43 

25.    8.45.41,3 

8.54.  14,18 

8  .  57  .  15,64 

Procyon,  Pollux. 

15,29 

-  0,35 

26.    8.41.38,1 

8.54.    6,10 

8.57-    8,35 

Procyon,  Pollux. 

7,69 

-  0,66 

27.    8.37.34,5 

8  .  53  .  57,55 

8.57-    0,64 

Procyon,  Pollux. 

0,50 

-  0,14 

29.    8.29.30,1 

8.53.43,15 

8  .  56  .  47,99 

a  Orio.  Regulus. 

47,40 

-  0,59 

30.    8.25.27,9 

8.53.36,11 

8  .  56  .  41,73 

Procyon,  Pollux. 

41,47 

-0,26 

April   3.    8.    9-24,9 

8  .  53  .  14,85 

8  .  56  .  22,32 

Procyon,  Pollux. 

22,04 

-0,28 

4.    8.    5.25,2 

8.53.11,01 

8.56.  18,54 

Procyon,  Pollux. 

18,25 

-0,29 

5  .    8  .    1  .  25,9 

8.53.    7,33 

8.56.15,16 

Procyon,  Pollux. 

14,90 

-  0,26 

7  .    7  •  53  .  28,8 

8.53.    1,22 

8.56.    9,78 

Reg.  (3  Leonis. 

9,48 

-  0,30 

8.    7.49.30,8 

8  .  52  .  58,80 

8.56.    7,72 

Procyon,  Pollux. 

7,43 

-0,29 

10  .    7  -  41  .  36,2 

8  .  52  .  54,89 

8.56.    4,91 

Reg.  /3  Leonis. 

4,61 

-  0,30 

11.    7-37.39,4 

8  .  52  .  53,61 

8.56.    4,01 

Procy.  Regulus. 

3,85 

-  0,16 

12.    7.33.43,3 

8  .  52  .  52,88 

8.56.    3,80 

Cast.  Procy.  Poll. 

3,53 

-  0,27 

17.    7.14.    8,6 

8  .  52  .  54,98 

8.56.    8,71 

Cast.  Procy.  Poll. 

8,44 

-  0,27 

18.    7-10.14,9 

8.52.56,75 

8.56.  10,94 

Castor,  Procyon. 

10,73 

-  0,21 

20.    7.    2.29,1 

8  .  53  .    1,58 

8.56.  16,98 

Reg.  /3  Leonis. 

16,61 

-  0,37 

24.    6.47.    2,4 

8  .  53  .  16,35 

8  .  56  .  33,89 

Cast.  Procy.  Poll. 

33,59 

-  0,30 

25.    6.43.11,7 

8.53.21,06 

8.56.39,11 

Castor,  Regulus. 

38,92 

-0,19 

27.    6.35.31,8 

8  .  53  .  31,47 

8  .  56  .  51,06 

Cast.  Procy.  Poll. 

50,83 

-  0,23 

28  .    6.31.  42,5 

§8.53.37,73 

8  .  56  .  57,68 

Cast.  Procy.  Poll. 

57,44 

-  0,24 

29  .    6  .  27  .  53,4 

8  .  53  .  43,95 

8.57.    4,55 

Cast.  Procy.  Reg. 

4,46 

-  0,09 

May      4.    6.    8.55,1 

8.54.21,44 

8  .  57  .  45,87 

Aid.  Regulus. 

45,75 

-  0,12 

5.    6.    5.    8,9 

8  .  54  .  29,97 

8  .  57  .  55,58 

Cast.  Procy.  Reg. 

55,22 

—  0,36 

15.    5.27.45,5 

8.56.18,49 

8  .  59  .  51,59 

Pollux,  /3  Leonis. 

51,44 

-  0,15 

17.    5.20.21,4 

8  .  56  .  44,52 

9-    0.19,37 

Reg.  Arcturus. 

19,21 

-  0,16 

24.    4.54.38,2 

8  .  58  .  26,58 

9.    2.    7,85 

Procy.  Poll.  Reg. 

7,70 

-  0,15 

June     5.    4.  11  .  10,2 

9-    1-59,58 

9.    5.51,36 

Pollux,  Regulus. 

51,24 

-  0,12 

•  An  iiii 

perfect  transit 

t  A  hurried  observ 

ation. 

t  Every 
No  en 

part  of  the  reiluc 

tions  has  been  examined. 

or  discoverable  ir 

the  reductions. 

&  0',87  a 

Klded  to  the  obsei 

ved  time.     See  the  Transits  as  observ 

ed. 

Right  Ascensions  of  the  Center  of  Ukanus.    1830. 
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Greenwich 

Reduced  Time 

Seconds  of 

Apparent  Error 

Mean  Solar  I'ime. 

of  Transit. 

Apparent  A.R. 

Tabular  A.R. 

of  Tables. 

Star  on  nhicli 
it  depends. 

d. 

A.      m.      s. 

A.     m.     s. 

A.      m.      5, 

s. 

J. 

July  22. 

12.44.30,5 

20.41  .17,18 

20.45.54,10 

Antares,  a^Capr. 

55,72 

+  1,62 

25. 

12  .  32  .  14,3 

20  .  40  .  45,75 

20  .  45  .  25,53 

a^Capricorni. 

26,92 

+  1,39 

28. 

12.19-  57,6 

20.40.  13,64 

20  .  44  .  56,42 

a^  Librae,  Ant. 

57,89 

+  1,47 

29. 

12.  15.52,0 

20.40.    3,11 

20.44.46,71 

a^Capricorni. 

48,17 

+  1,46 

Aug.    2. 

11.59.29,5 

20.39.21,15 

20.44.    7,81 

a*  Librae,  a*Capr. 

9,24 

+  1,43 

3. 

11.55.23,7 

20  .  39  .  10,73 

20  .  43  .  57,83 

Antares,  a^Capr. 

5.9,51 

+  1,68 

18. 

10.54.    3,0 

20  .  36  .  37,98 

20  .  41  .  35,34 

a^Capr.  /i&a  Aqua. 

36,77 

+  1,43 

19- 

10 .  49 .  57,8 

20  .  36  .  27,99 

20  .  41  .  26,03 

(Ant.  a^Capr.l 
\  /3Aquarii.    J 

27,64 

+  1,61 

23. 

10  .  33  .  39,0 

20  .  40  .  48,79 

20  .  40  .  50,78 

a  Cor.  Bor.  a  Serp. 

51,91 

+  1,13 

31  . 

10.1.    4,7 

20.39.34,17 

20  .  39  .  43,60 

a^Capr.  /3Aqua. 

44,86 

+  1,26 

Sept.  12  . 

9  .  12  .  27,5 

20  .  37  .  56,38 

20.38.  17,07 

a^Capr.  ^Aqua. 

18,.50 

+  1,43 

13 

9.    8.25,4 

20  .  37  .  49,37 

20  .  38  .  10,84 

a^Capr.  /3Aqua. 

12,20 

+  1,36 

14. 

9.    4.22,8 

20.37.41,91 

20.38.    4,17 

o^Capr.  /3  Aqua. 

6,07 

+  1,90 

20. 

8.40.14,5 

20.37.    4,07 

20  .  37  .  31,23 

a^  Capr.  /3  Aqua. 

32,65 

+  1,42 

24. 

8  .  24  .  12,1 

20  .  36  .  42,30 

20  .  37  .  12,40 

a^Capr.  /3Aqua. 

1.3,78 

+  1,38 

25 

8  .  20  .  12,0 

20 .  36 .  37,36 

20.37.    8,16 

a*  Capricorn!. 

9,51 

+  1,35 

26. 

8.  16.  12,0 

20  .  36  .  32,57 

20.37.    4,04 

Ant  /SAquarii. 

5,42 

+  1,38 

Oct.      4. 

7  .  44  .  18,8 

20  .  35  .  59,64 

20  .  36  .  38,06 

(Ant.  a* Capr. 
\  /3Aquarii. 

39,48 

+  1,42 

9- 

7  .  24  .  29,4 

20  .  35  .  45,42 

20.36.28,19 

/3Aqua.  a  Pegasi. 

2.9,58 

+  1,39 

14. 

7.    4.44,8 

20  .  35  .  35,97 

20.36.23,13 

a^Capr.  /3  Aqua. 

24,69 

+  1,56 

20 

6  .  41  .  10,7 

20.35.32,80 

20  .  36  .  24,43 

/3  Aqui.  a^  Capr. 

25,66 

+  1,23 

23 

6  .  29  .  26,2 

20  .  35  .  33,78 

20  .  36  .  27,68 

a^  Capr.  a  Aqua. 

28,97 

+  1,29 

26. 

6.17.  43,4 

20  .  35  .  37,02 

20  .  36  .  32,59 

a^  Capr.  /3  Aqua. 

34,15 

+  1,56 

SO 

6.    2.    9,6 

20  .  35  .  45,63 

20  .  36  .  42,50 

a' Capr.  /3  Aqua. 

43,99 

+  1,49 

31 

5.58.17,0 

20  .  35  .  48,37 

20  .  36  .  45,83 

/3  Aqui.  a^Capr. 

46,97 

+  1,14 

Nov.     3 

5  .  46  .  39,3 

20  .  35  .  56,63 

20  .  36  .  5.5,86 

a  Pegasi. 

57,13 

+  1.27 

7 

5.31  .  11,8 

20  .  36  .  10,33 

20  .  37  .  12,05 

a*  Capr.  /JAqua. 

l.S,52 

+  1.47 

9 

5  .  23  .  29,5 

20.36.  19,38 

20.37.21,60 

/SAqui.  a*  Capr. 

22,93 

+  1,33 

11 

5.15.  48,0 

20  .  36  .  28,83 

20.37.31,91 

a*  Capr.  /3  Aqua. 

33,14 

+  1,23 

12 

5.  11  .57,0 

20  .  36  .  33,40 

20  .  37  .  36,89 

a*  Capr.  /3  Aqua. 

38,53 

+  1.64 

17 

4  .  52  .  47,8 

20.37.    1,28 

20.38.    7,29 

ft  8i  a  Aquarii. 

S.IS 

+  1,19 

19 

4.45.    9.1 

20  .  37  .  13,69 

20  .  38  .  20,45 

a^Capr.  /3  Aqua. 

21,81 

+  1,36 

25 

4.22.  18,0 

20  .  37  .  55,83 

20.39.    4,89 

a'  Capr.  a  Aqua. 

f),20 

+  1.31 

Section  VI. 

MISCELLANEOUS    OBSERVATIONS. 


Jan.  5.  I  OBSERVED  the  occultation  of  75  Tauri  by  the  Moon's  dark 
invisible  limb,  with  a  5  feet  telescope  3f  inch  aperture  equatoreaUy  mounted 
in  the  dome.  Time  9^ .  29" .  34',9  of  Graham's  clock.  Circumstances  favorable, 
and  the  observation  very  good.  In  this  and  all  my  observations  described 
in  this  Section,  I  have  before  the  observation  taken  a  second  from  the  clock 
and  counted  on,  and  after  the  observation  have  again  compared  my  counting 
with  the  clock. 

On  the  same  evening  observed  the  immersion  of  A.  S.  C.  516  under  the 
same  circumstances  and  with  the  same  instrument.  Time  10'' .  37".  19',5  of 
Graham. 

Observed  the  emersion  of  the  last  star  from  the  bright  limb.  At 
11" .  27" .  32'  the  star  seen  at  a  very  small  distance  from  the  limb. 

Observed  the  immersion  of  Aldebaran  at  12'' .  58" .  35',7  of  Graham. 
Very  good  observation.  I  thought  that  the  disappearance  of  Aldebaran  was 
not  instantaneous,  but  this  is  doubtful:  if  not  instantaneous,  the  gradation 
of  light  did  not  occupy  more  than  0',2. 

Graham  was  compared  with  the  Transit  Clock  by  carrying  a  solar  chro- 
nometer from  one  clock  to  the  other  and  back  again,  and  observing  the 
coincidence  of  beats.  This  was  done  before  the  observations  began,  and 
again  after  they  finished.     Thus  it  was  found  that 

8^33'".ll'  of  Graham  corresponded  to     6"  .  15" .  65',53  of  the  Transit  Clock, 
and  1  .  16  .  47    of  Graham  corresponded  to  10  .  59  .  30,90   of  the  Transit  Clock. 

(The  dial-plate  for  hours  on  Graham  is  numbered  only  to  12). 

Interpolating  for  the  time  of  the  observations  by  simple  proportion; 
and  applying  the  Clock  Error  determined  by  the  observations  of  Capella, 
Rigel,  and  j8  Tauri ;  and  converting  this  Sidereal  Time  into  Greenwich  Mean 


of 
:iock. 

Cambridge                    Greenwich  Mean 
Sidereal  Time.                      Solar  Time. 

19S30...  7" 

.  15"".     7,08... 12\  14"".  26',19 

3,75...  8 

.  22  .  61,63. ..13  .  21   .  59,56 

16,14...  9 

.   13  .     3,93  ,..14  .12  .     3,73 

19,64... 10 

.  44  .     7,44. ..16  .  42  .   52,31 
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Solar   Time   by  the   same   process   as   in  Section  V,   the  following   table  is 
formed : 

Time  of 

Transi 

Immersion  of  75  Tauri...  7".  12" 
Immersion  of  A.S.C.  516. .  8  .  20 
Emersion  of  A.S.C.  616...    9  .  10 
Immersion  of  Aldebaran...  10  .   41 

March  3.  Mr.  Rothman  observed  the  immersion  of  u  Geminorum  with' 
46-inch  achromatic  at  T''  •  11"  .  31"  of  the  Transit  Clock.  The  star  disappeared 
when  the  telescope  was  not  properly  adjusted,  and  the  observation  may 
be  one  or  two  seconds  in  error. 

Correcting  the  clock  by  the  observation  of  Castor  we  find  the  Cambridge 
Sidereal  Time  7M4"'.20%74,  and  the  Greenwich  INIean  Solar  Time  S^.sg^.SSSai. 

March  28.  Mr.  Coddington  observed  the  immersion  of  A.S.C.  516,  and 
85  Tauri  with  a  small  telescope  placed  within  hearing  of  the  Transit  Clock. 
The  first  observation  was  pretty  certain ;  the  second  doubtful  to  1'.  The 
minutes  were  in  both  cases  set  down  too  great  by  1,  but  were  corrected 
from  corresponding  observations  made  by  Mr.  Sheepshanks  in  Trinity  College. 
Correcting  the  clock  by  the  transit  of  a  Persei,  the  observed  times  and 
the  results  are  as  follows: 

Time  of  Cambridge  Greenwich  Mean 

Transit  Clock.  Sidereal  Time.  Solar  Time. 

Immcrsionof  A.S.C.  516...8''.  36"-.  49' 8".  39"".  53',02 8^  16™.  33",77 

Immersion  of  85  Tauri 9  •  20  .  43 9  .  23  .  47,05 9  •     0  .  20,61 

April  5.  I  observed  the  immersion  of  t  Leonis  at  the  Moon's  dark 
limb  with  the  telescope  in  the  dome,  at  IC' .  23°' .  4  r,6  of  Graham:  very 
good  observation.  Graham  was  compared  with  the  transit  clock  in  the  same 
manner  as  on  Jan.  5:  and  thus  it  was  found  that  11".  36"".  48*  of  Graham 
corresponded  to  gMS^.G'.OO  of  the  Transit  Clock,  and  1I\19'".24'  of 
Graham  to  21'' .  0""  .  43*,34  of  the  Transit  Clock.  Interpolating,  and  correcting 
the  clock  by  the  transit  of  Pollux  we  get 

Time  of  immersion  by  Transit  Clock 8''.     4".  69',46 

Cambridge  Sidereal  Time   8  .     8  .      7,27 

Greenwich  Mean  Solar  Time 7  •  13  •  25,94 
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Oct.  14.  1  observed  the  emersion  of  Venus  from  the  Moon's  dark  Hmb 
with  46-inch  telescope,  3f  aperture,  and  solar  chronometer.  The  first  ap- 
pearance of  light  was  at  17" .  43" .  26',2  by  chronometer :  very  good  obser- 
vation. It  was  impossible  to  tell  when  the  whole  of  Venus  had  emerged, 
for  though  the  morning  appeared  very  fine,  the  state  of  the  air  (as  ap- 
peared also  by  the  transits  taken  very  soon  after)  was  most  unfavourable: 
Venus  when  she  wholly  appeared  was  a  mere  patch  of  light. 

By  comparison  it  was  found  that  17*" .  52".  25'  of  the  chronometer  cor- 
responded to  7''.14"°.r  of  the  Transit  Clock,  and  18" .  20".  45',5  of  the 
chronometer  to  7" .  42" .  32'  of  the  Transit  Clock.  Interpolating,  and  cor- 
recting the  clock  by  the  observations  of  Procyon  and  Pollux. 

Time  of  immersion  by  Transit  Clock 7'"-     5".     6',77 

Cambridge  Sidereal  Time 7  •     5  .   54,53 

Greenwich  Mean  Solar  Time 17  .  32  .    33,09 

Oct.  23.  I  observed  the  emersion  of  rfSagittarii  from  the  Moon's  bright 
limb  with  the  telescope  in  the  dome,  at  6^ .  52" .  45'  of  solar  chronometer ; 
observation  not  very  exact.  After  the  observation  I  lost  the  count,  tried 
to  take  it  up  again,  and  was  2'  or  3'  wrong:  I  believe  however  that  the 
time  above  is  correct. 

On  comparison  it  appeared  that  6" .  34" .  0'  of  the  chronometer  cor- 
responded to  20\28".r  of  the  Transit  Clock,  and  7".2".15',5  of  the 
chronometer  to  20''. 56". 21'  of  the  Transit  Clock.  Interpolating,  and  cor- 
recting the  Transit  Clock  by  the  transit  of  a'  Capricorni, 

Time  of  emersion  by  Transit  Clock 20".  46".  48',99 

Cambridge  Sidereal  Time 20  .  47  .  42,88 

Greenwich  Mean  Solar  Time 6  .  40  .  39,52 


CALCULATION   OF    THE   OCCULT ATIONS. 

In  the  calculation  of  these  occultations  I  have  proceeded  on  the  prin- 
ciple of  applying  the  correction  for  parallax  to  the  point  of  the  Moon's 
limb  where  the  occultation- takes  place,  whose  apparent  position  is  of  course 
the  same  as  the  geocentric  position  of  the  star.  Let  A  be  the  place  of 
observation,   C  the  Earth's   center,  CAZ  the   vertical,  as  corrected  for  the 
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angle  of  the  vertical ;  AD  the  direction  of  the  visual  ray  from  the  star, 
touching  the  Moon  at  Z);  let  EDF  be  the  section  of  the  Moon  by  a 
plane  passing  through  CAZ,  and  through  D  the  ^ 
point  of  occultation.  Then  if  we  can  find  the 
angle  AGC,  and  subtract  it  from  ZAG  the  zenith 
distance  (measured  from  the  corrected  vertical)  of 
the  star  at  the  occultation,  we  shall  have  the  geo- 
centric zenith  distance  (measured  from  the  same 
vertical)  of  a  point  F  on  the  Moon's  limb  as  seen 
from  the  Earth's  center.  And  in  computing  from 
this  the  geocentric  position  of  the  Moon's  center, 
it  is  evident  that  the  unaugmented  semi-diameter  must  be  used. 

Let  P  ■—  ISIoon's  horizontal  parallax ;  S  =  semi-diameter  (in  angle) ; 
V  =  angle  from  the  vertical  at  which  the  occultation  takes  place,  as  seen 
in  an  inverting  telescope;    CA  =  r.     Then  the  distance  of  the  Moon's  center 

from  C  is  —. — ^\  and,  as  CF  is  a  tangent  to  the  sphere,  CF  =  -. — y^. 
sin  P'  ^  f        '  smP 


cos  5. 


Let  s!  =  the  zenith  distance  ZAG;  2^  =  AGC  the  angle  required  =  DEF. 


Then  CG  =  ^^4i^,   and  GF=  £F.  tan  |  = -r^sin^- cosr  .  tan^, 
smp  2       sinP  2 


Adding  these, 


r  sin  2       r  sin  S .  cos  v 
sinp 


.     D       .  tan^  =  CF  =  -T^  /(I  -  sin'S), 
sm  P  2  sin  P   ^  ' 


or  sin  P.  sin  z  +  sin  S .  cos  v  .smp  tan  ^  =  sinp  V^(l  —  sin'  S). 

2 

An  approximate  solution  of  this  is 

sin  «  =  sin  P .  sin  «,  whence  tan  ^  =  i  sin  P .  sin  «, 

2 

which  are  erroneous  only  in  the  third  dimension  of  the  parallax  and  semi- 
diameter.     Substituting  these  in  the  small  term, 

sin  P.  sin  8  +  ^  cos  »  .  sin  /^ .  sin*  P.  sin'  x  =  sin^  (1  -  i  sin'^y) : 

whence  sinp  =  sin  P.sinx-I-^  sin' aS*.  sin  P.  sin  «  +  |sin  .S".  sin' P.  cos  p.  sin'*, 

which  is  erroneous  only  in  the  fourth  dimension  of  the  parallax  and  semi- 
diameter.  The  two  last  terms  amount  to  only  a  fraction  of  a  second: 
but   this  is   not   to  be   neglected  in  results  admitting  of  such  accuracy  as 
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those  deduced  from  occultations.  To  facilitate  the  computation,  I  have 
prepared  the  following  small  table  of  double  entry,  shewing  the  quantity 
which  is  to  be  added  to  the  parallax  when  computed  by  the  formula 
sin  P .  sin  %,  or  to  be  subtracted  from  the  zenith  distance.  S  is  supposed 
to  be  15'.  33",  and  P  is  supposed  to  be  57'.  3":  these  are  nearly  the  mean 
values. 


Correction  additive  to  the  parallax  of  the  Moon's  limb,  when  computed 
by  the  formula  sin  hor.  parallax  x  sin  zenith  distance  of  limb. 


Angle  from  the 

ZENITH 

DISTANCE. 

vertical  as  seen 
in  inverting  tele- 

scope. 

0 

10" 

20" 

30" 

40" 

50" 

60" 

70" 

80" 

90" 

0" 

.360" 

,00 

+  0",01 

+  0",03 

+  0",05 

+  0",08 

+  0",11 

+  0",14 

+  0",16 

+  0",17 

+  0",17 

10 

.350 

,00 

+  0,01 

+  0,02 

+  0,05 

+  0,08 

+  0,11 

+  0,14 

+  0,16 

+  0,17 

+  0,17 

20 

.340 

,00 

+  0,01 

+  0,02 

+  0,05 

+  0,08 

+  0,11 

+  0,14 

+  0,15 

+  0,16 

+  0,16 

30 

.330 

,00 

+  0,01 

+  0,02 

+  0,05 

+  0,07 

+  0,10 

+  0,13 

+  0,14 

+  0,15 

+  0,15 

40 

.320 

,00 

+  0,01 

+  0,02 

+  0,04 

+  0,07 

+  0,09 

+  0,12 

+  0,13 

+  0,14 

+  0,14 

50 

.310 

,00 

+  0,01 

+  0,02 

+  0,04 

+  0,06 

+  0,08 

+  0,11 

+  0,12 

+  0,12 

+  0,12 

60 

.300 

,00 

+  0,01 

+  0,02 

+  0,04 

+  0,06 

+  0,07 

+  0,09 

+  0,10 

+  0,10 

+  0,10 

70 

.290 

,00 

+  0,01 

+  0,01 

+  0,03 

+  0,05 

+  0,06 

+  0,08 

+  0,08 

+  0,08 

+  0,08 

80 

.280 

,00 

+  0,01 

+  0,01 

+  0,03 

+  0,04 

+  0,04 

+  0,06 

+  0,06 

+  0,06 

+  0,06 

.90 

.270 

,00 

+  0,01 

+  0,01 

+  0,02 

+  0,03 

+  0,03 

+  0,04 

+  0,04 

+  0,04 

+  0,04 

100 

.260 

,00 

+  0,01 

+  0,01 

+  0,01 

+  0,02 

+  0,02 

+  0,02 

+  0,02 

+  0,02 

+  0,02 

110 

.250 

,00 

+  0,01 

+  0,01 

+  0,01 

+  0,01 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

120 

.240 

,00 

+  0,01 

,00 

,00 

,00 

-  0,01 

-  0,01 

-  0,02 

-  0,02 

-  0,02 

130 

.230 

,00 

+  0,01 

,00 

,00 

,00 

-  0,02 

-  0,03 

-  0,04 

-  0,04 

-  0,04 

140 

.220 

,00 

,00 

,00 

,00 

-  0,01 

-  0,03 

-  0,04 

-  0,05 

-  0,06 

-  0,06 

150 

.210 

,00 

,00 

,00 

-  0,01 

-  0,01 

-  0,04 

-  0,05 

-  0,06 

-  0,07 

-  0,07 

160 

.200 

,00 

,00 

,00 

-  0,01 

-  0,02 

-  0,05 

-  0,06 

-  0,07 

-  0,08 

-  0,08 

170 

.190 

,00 

,00 

,00 

-  0,01 

-  0,02 

-  0,05 

~  0,06 

-  0,08 

-0,09 

-  0,09 

180° 

,00 

,00 

—  0,01 

-  0,01 

-  0,02 

-  0,05 

-  0,06 

-  0,08 

-0,09 

-0,09 

The  following  is  the  order  of  the  calculations  of  each  occultation. 
From  the  mean  place  of  the  star  as  given  in  the  Astronomical  Society's 
Catalogue,  and  the  corrections  computed  from  the  Astronomical  Society's 
Tables,  I  find  the  apparent  right  ascension  and  N.P.D.  Aldebaran  is  the 
only  exception :  his  assumed  mean  right  ascension  being  that  stated  in 
the  beginning  of  Section  III.  The  right  ascension  and  N.P.D.  of  Venus 
are  calculated  from  the  Ephemeris,  as  described  in  the  beginning  of 
Section  V.  The  difference  between  the  apparent  right  ascension  and  the 
Cambridge  Sidereal  Time  is  the  hour  angle  of  the  star.  With  this  hour 
angle  and  the  calculated  N.P.D.  and  geocentric  latitude  52".1'.38"  (which 
is  deduced  from  the  astronomical  latitude  52".  12'.  50",  on  the  supposition 
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that    the   ratio   of  the   Earth's    axes   is   297  :  298),    I   compute  the   zenith 

distance  and  the   azimuth  of  the   star.     The   parallax   of  Venus  is   applied 

at  this  stage.     The  horizontal  equatoreal  parallax  of  the  ISloon   I  compute 

with  second  differences   from   the   Berlin  Ephemeris:    and  using  9>9990916 

-       ,      ,       geocentric  radius  for  Cambridge  ,  ^     ^,  n       v      ^i 

for  the  log , —  j- ^-  1  compute  the  parallax  by  the 

°  equatoreal  radius  r  r  ^ 

rule  above.    The  "angle  from  the  vertical"  is  taken  from  the  Astronomical 

Society's   notices.     With  the  corrected   (or  geocentric)  zenith  distance,   and 

with  the  same   azimuth  and  geocentric  latitude,    I  calculate  the  geocentric 

N.  P.  D.   and   hour  angle   (from  which  the   right   ascension  is   obtained)    of 

a  point   on    the    Moon's   limb,    as   seen    at    the    Earth's   center.     From    the 

Greenwich  Mean  Solar  Time,  I  interpolate  (as  in  the  beginning  of  Section  V.) 

the  right  ascension  and   N.  P.  D.    of  the  Moon's   center,    from    the   Berlin 

Ephemeris:  and  I  calculate  the  alteration  of  each  in   1'  from   the  formula 

b  +  2cf 

TTT — TTx-    Having  the  right  ascension  and  N.P.D.  of  the  Moon's  center, 

12  X  60  X  dO  °  ° 

and  of  a  point  on  the  Moon's  limb,  their  distance  is  calculated.  This  is 
compared  with  the  Moon's  semi-diameter  as  interpolated  with  second  dif- 
ferences from  the  Berlin  Ephemeris.  The  difference  must  arise  from  errors 
in  some  of  the  assumed  elements.  To  take  these  into  account,  I  calculate 
the  errors  in  the  distance  produced  by  errors  in  the  difference  of  right 
ascension  and  in  the  N.P.D.,  from  these  formulae.  If  a,  b,  c,  be  the  sides 
of  a  spherical  triangle,  C  the  angle  opposite  to  c,  then 

dc       sin  « .  sin  i .  sin  C      dc       sin  («  -b)       .  C      sin  in  -\-b)    .  ,  C 

-TTT,  = ■ ;     -1-  =  ^ cos"  —  + )——-!-  sm'  -  ; 

at  sm  c  a  a  sui  c  2  sm  c  2 

dc  sin  (rt  —  b)       ,  C      sin  (a  +  b)    .  ,C 

-TT  =  -  ■ — r cos'  —  +  ^ — ■ — '-  sm'  -  . 

do  sm  c  2  sm  c  2 

I  take  account  thus  of  all  possible  errors  (supposing  that  if  the  parallax 
is  increased  in  a  given  ratio  its  effect  on  right  ascension  and  N.P.D.  will 
be  increased  in  the  same  ratio) :  and  making  the  distance  of  the  limb  and 
center,  subject  to  the  effect  of  all  these  errors,  equal  to  its  tabular  distance 
subject  to  an  error,  I  get  an  equation  between  all  the  errors.  My  object 
in  giving  this  form  to  the  ultimate  result  has  been  to  give  the  means  as 
far  as  possible  of  correcting  the  elements  of  the  lunar  tables.  But  it  is 
plain  that  a  calcidation  thus  made,  compared  with  a  similar  calculation 
at  another  place,  will  give  also  the  means  of  correcting  the  assumed  dif- 
ference of  longitude  of  the  places.     For  one  of  the  errors  taken  into  account 

bS 
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is   the   error   of  the   Berlin   Mean   Time :   and  this   may   proceed  (amongst 
other  causes)  from  an  error  in  the  assumed  longitude. 

The  cases  of  spherical  trigonometry  which  occur  in  these  calculations 
are  all  of  the  following  form:  Given  «,  h,  C,  to  find  A  and  c.  The  first 
I  have  got  by  the  formulae 

a—b  .    a—h 

,      A^B      ^^''"a"      X     ^      A-B      ^'''~2~        C 

cos-^  sm-^ 

and  the  second  (except  in  the  three  first  calculations)  by  the  formula 

.    c        .    a  —  h       \  .    C     ,—. : — r      1 

sm  -  =  sin  — -—  . T  ,    or  =  sm  —  ^sm  a  sm  b .  -. — - , 

2  2       cos  ^  2  ^  sm  0 

C 

sin  -  yj  (sin  a .  sin  b) 

where  tan  dt  = ; . 

^  .     a  —  o 

sin 

2 

These  formulae  are  never  subject  to  great  inaccuracy. 

The  following  symbols  will  be  used  with  the  same  signification  in  all 
the  calculations. 

e  the  number  of  seconds  of  space  which  ought  to  be  added  to  the  assumed  right 
ascension  of  the  star. 

/  the  number  of  seconds  of  space  which  ought  to  be  added  to  the  assumed  N.P.D. 
of  the  star. 

X  the  number  of  seconds  of  space  which  ought  to  be  added  to  the  tabular  right 
ascension  of  the  Moon's  center  (independent  of  the  error  of  time  of  observation,  &c.) 

y  the  number  of  seconds  of  space  which  ought  to  be  added  to  the  tabular  N.P.D. 
of  the  Moon's  center.  (This  and  the  last  are  the  true  errors  of  the  tables  in 
right  ascension  and   N.P.D.) 

t  the  number  of  seconds  of  time  which  ought  to  be  added  to  the  Berlin  Mean  Time 
used  in  calculating  the  right  ascension  and  N.P.D.  of  the  Moon.  The  error  for 
which  this  correction  is  wanted  may  proceed  from  the  following  causes : 

Ist.     The  actual  error  of  observation,   and  of  referring  the  time  to  the   time   shewn 
by  the  Transit  Clock. 

2d.     The  error  in  observation  of  transits  for  correcting  the  Transit  Clock. 

3d.     The    error    in    the    assumed    mean    right    ascension    (given  in    Section  III.)    of 
the  Known  Stars  by  which  the  Transit  Clock  is  corrected. 
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4th.     The  error  in  the  assumption  of  the  Sun''s  Mean  Longitudes  (given  in  Section  V.) 
by  which  the  Sidereal  Time  has  been  converted  into  Mean  Solar  Time. 

5th.     The   error  in    the  assumptions    that    Cambridge   is    23',5    East    of   Greenwich, 
and  that  Berlin  is  53'".34%2  East  of  Greenwich. 

the  proportion  in  which  the  assumed  horizontal  parallax  ought  to  be  increased,  so 

1000  ^     '^ 

that  the  true  parallax  =  assumed  parallax  x  ( 1  +  J .     This    error   may   be  pro- 

duced by  an  error  in  the  tabular  parallax,   or  an  error  in  the  geocentric  radius  of 
Cambridge. 

ft 

the  proportion  in  which  the  assumed  geocentric  semi-diameter  of  the  Moon  ought 

to  be  increased. 

Results  deduced  feom  the  Occultations. 

Immersion  of  75  Tauri,  1830,   Jan.  5,  13\  8".0',4.  +  r,  Berlin  Mean  Time. 

JR  of  star 64".  41'.  14",40+  e".  Hor.  Eq.  Par.  (58'.  20",18)  (l  +r^)- 

N.P.D 74.   1.46,52  +  f.  Semi-diameter  (15  .  53,82)  fl+r^)- 

JR  Moon's  center  64  .  51 .  18,77  +^  +  0",593x^ 
N.P.D 73.28.56,65  +y-  0,084  x^ 

Applying   the  parallax  to  the  point   of  the  Moon's   limb,    we  get  for  the   distance 
of  the  limb  from  the  center. 

16'.  60",00  +  0",9244(e  -  «  +  m  x  1,560  -  t  x  0,593) 

-  0,2640  (/-»»  X  2,221) 

+  0,2654  (y  -  t  X  0,084). 
Making  this  equal  to  the  semi-diameter  above, 
3,82  =  0,924  xe  -  0,264  x  /  -  0,924  xx  +  0,265  x  y  -  0,670  x  t  +  2,028  x  m  -  0,954  xn. 

Immersion  of  A.S.C.  516,  1830,  Jan.  5,  l*" .  15"' .  33",8+^',  Berlin  Mean  Time. 

M  of  8Ur 66".  12'.  47",70+  e".  Hor.  Eq.  Par.  (58'.  19",14)  (l  +-!L.) 

\      1000/ 

N.P.D 74.11.    3,31  +/.  Semi-diamettr  (15  .  53,53)  fl+_^V 

JR  Moon's  center  65  .  31  .  23,79  +iv  +  0",593x/. 
N.P.D 73.23.20,81  +y-  0,084  x/. 
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Hence  the  distance  of  the  limb  from  the  center  = 

15'.  45",56  +0",8105(e  -  x  -  t  y.  0,593  +  »w  x  1,950) 

+  0,5346  (/-mx  2,357) 

-  0,5336  (y-  t  X  0,084) 
Whence  7,97=0,811  xe+0,535x/-0,811x,T?-0,534x2/-0,436xif+0,321x>w-0,954x«. 

Emersion  of  the  same  Star,  1830,  Jan.  5,  15\  5^.37',9+f,  Berlin  Mean  Time. 

M  Moon's  center  66" .    1' .    6",95+af+0",594xif.      Hor.  Eq.  Par.  (58' .  18",36)  (l  +y^)  ■ 

N.P.D 73  .  19  .  16,96  +y-  0,081  xt      Semi-diameter (15  .  53,33)    (l  +  ^!—\. 

Hence  the  distance  of  the  limb  from  the  center  = 

16' .  1",74  +0",7224(-  e  +  a?  +  t  X  0,594  -  m  x  2,143) 
+  0,6579  (/-TO  X  2,474) 
-  0,6571  (y-  t  X  0,081). 
Whence -8,41  =  -0,722xe+0,658x/+0,722xa7-0,657x2/+0,482xif-3,175xTO-0,953xn. 
It  will  be  observed  that  the  values  of  e  and /are  the  same  here  as  in  the  last  calculation. 

Immersion  of  Aldebaran,  1830,  Jan.  5,  16\  36""  .  26',5  +  f,  Berlin  Mean  Time. 
JR  of  star 66".  32'.  65",65+e".  Hor.  Eq.  Par.  (58' .  16",95)  (l  + r^)- 

N.P.D 73.50.27,39+/.  Semi-diameter  (15  .  52,95)   (l+T^) 

JR  Moon's  center  66  .  55  .    2,56  +a;  +  0,594  x  t. 

N.P.D 73.12.    5,71  +y- 0,078  X  #. 

The  distance  of  the  limb  from  the  center  = 

15'.  61",97  +0",8758(e  -  «■  -  if  x  0,594  +  to  x  2,237) 
-  0,4027  (/  -  TO  X  2,686) 
+  0,4039  (y-t  X  0,078). 
Whence  0,98=0,876xe-0,403x/-0,876xa?+0,404xi/-0,552xif+3,040x/»-0,953xw. 

Immersion  of  u  Geminorum,  1830,  March  3,  9^ .  23™ .  7',4  +  f,  Berlin  Mean 
Time. 

M  of  star 98".    7'.  46",80+e".  Hor.  Eq.  Par.  (56' .  42",75)  (1  +  -^) 

'^  V    1000/ 

N.P.D 72.11.  56,73+/  ■     Semi-diameter  (15  .  27,21*)  [l+    ^    ]. 

M  Moon's  center  97  •  59 .  57,97  +a?  +  0,570  x  t. 
N.P.D 71.46.  49,85 +y  +0,014  x  t. 


*  Erratum  in  the  Berlin  Ephemeris.     Moon's  Semi-diameter,  March  3,  0^,  for  15'.30",S,  read 
15' .  31",3. 
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The  distance  of  the  limb  from  the  center  = 

15' .  22",33  +0",8490(e  -  x  -  0,570  x  t  +  0,399  x  m) 
-  0,4476  (/-  1,920  X  m) 
+  0,4488  (t/+ 0,014  X  t). 

Whence  4,88=0,849xe-0,448x/-0,849x^+0,449xy-0,477x<+l,199x»n-0,927x«. 

Immersion  of  A.S.C.  516,  1830,  March  28,   g^.lO"".  S',0  +  f,   Berlin  Mean 
Time. 

JR  of  star 65".  12'.  29",55+c".  Her.  Eq.  Par.  (69M4'',67)  (l+j^)- 

N.P.D 74.11.    7,68+/-  Semi-diameter (16  .    8,61)   (l  +  -^). 

M  Moon's  center  65  .  32.  51,14  +a?  +  0,610  x  t. 
N.P.D 73.39.24,90  +y- 0,086  x  t. 

The  distance  of  the  limb  from  the  center  = 

16'.  2',88  +0",8002(e  -  a?  -  0,610  x  #  +  2,059  x  m) 

-  0,5513  (/-  2,434  x  m) 
+  0,5523  (y  -  0,086  x  0- 

Whence  5,73=0,800xe-0,551x/-0,800xa7+0,552xy-0,535x#+2,990xm-0,969xM. 

Immersion  of  85  Tauri,  1830,  March  28,  9^  53"" .  54*,8  +  f ,   BerHn  Mean 
Time. 

M  of  star 650.  32'.  l6",95+c''.  Hor.  Eq.  Par.  (59' .  12',96)  (l+-i^V 

N.P.D 74  .  31  .  19,06  +/.  Semi-diameter  (16  .    8,17)  (l+T^) 

M  Moon's  center  65  .  59  .  33,13  +j?  +  0,610  x  t. 
N.P.D 73.35.40,60  +y  -0,085  x  t. 

The  distance  of  the  limb  from  the  center  = 

16'.  0",37  +0",5391(e  -  a>  -  0,610  x  t  +  2,198  x  m) 
+  0,8274  (/-  2,544  x  w) 

-  0,8270  (y  -  0,085  X  0- 

Whence  7,80=0,639xe+0,827x/-0,539xaf-0,827xy-0,268x^-0,920xw-0,968xn. 

Immersion  of  xLeonis,  1830,  Aprils,  S*" .  7™ .  C.l  +  f ,  Berlin  Mean  Time. 

iR  of  star 169".  48'.  13",81+c".  Hor.  Eq.  Par.  (54' .  10", 76)  fu-^). 

\       1000/ 
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N.P.D SG".  12'.  38",68+/".  Semi-diameter  (14'.  45",86)  U+1[qqq 

M.  Moon's  center  169  •    9  •  45,30  +x  +  0,475  x^ 
N.P.D 85.  26.    8,98  +y  +  0,152  x^ 

The  distance  of  the  limb  from  the  center  = 

14'.  46",14  +0",9266(e  -  x  -  0,475  x  t  -  1,482  x  m) 
+  0,3692  (/-  2,463  x  m) 

-  0,3690  (y  +  0,152  x  0- 

Whence  -0,28=0,927xe+0,369x/-0,927xa?-0,369xi/-0,496x#-2,283x»2-0,886xw. 

Emersion  of  Venus,  1830,  Oct.  14,  18\  26"".  7S3  +  f,    Berlin  Mean  Time. 
^Venus'  center  185".    0'.32",59+e"+0",048xt  Hor.  Eq.  Par.  ([  (54'.  18",38)  (l  +  j^)- 

N.P.D 90  .  31 .  43,28  +/+0,021  x t.     Semi-diameter. . . (14  .  47,95)   (l  +  :^—\ . 

M  Moon's  center  184  .  41 .    7,30  +cr+0,474x#.     Eq.  Par.  Venus  .  5,37. 

N.P.D 89  .  42.    6,36  +y +0,^61  xt.     Incl^  gibbous  semi-di.  4,95. 

Hence  the  distance  of  the  centers  = 

14'.54",01  +0",8862(-  e  +  x  +  0,426  x  t  +  1,958  x  m) 
+  0,4633      (/  +  0,021  X  t  -  2,563  x  m) 

-  0,4633      (y  +  0,161  x  t). 

Whence  -11,01  = -0,886xe+0,463x/+0,886xa?-0,463x2/+0,313x#+0,547xra-0,888x«. 

Emersion  of  c?  Sagittarii,  1830,  October  23,  7\34'".  13',7  +  f,  Berlin  Mean 
Time. 

M  of  star 286'*.  55'.  40",80+  e".  Hor.  Eq.  Par.  (55' .  36",11)  (l  +  ^A . 


N.P.D 109.14.34,48+/.  Semi-diameter  (15  .    9,14)      1  + 


n 


wool 

M  Moon's  center  287  •  27  .    2,46  +  a? +  0,546  x  t. 
N.P.D 108.24.17,64+y-0,034xif. 

The  distance  of  the  limb  from   the  center  = 

15' .  22",81  +0",9458(-  e  +  x  +  0,546  x  /  -  0,912  x  m) 
-  0,0802  (/-  3,090  X  m) 
+  0,0788  (y  -  0,034  x  0- 

Whence  -13,67= -0,946xe-0,080x/+0,946xa,'+0,079xy+0,515x<-0,614x»i-0,909xw. 
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It  appears  from  these  equations  that  the  Lunar  and  Planetary  Tables, 
and  the  Sidereal  Catalogues,  are  yet  far  from  that  state  of  perfection  in 
which  the  longitude  can  be  inferred  correctly  from  an  observed  occul- 
tation  without  a  corresponding  observation  at  some  known  station.  A  longi- 
tude determined  with  the  elements  above  from  the  occultations  of  85  Tauri 
or  Venus  would  be  30'  in  error ;  it  would  be  25'  in  error  if  deduced 
from  that  of  r/ Sagittarii.  The  errors  of  the  lunar  tables  appear  to  be 
greatest  in  the  winter  (shewing  that  there  exists  an  error  in  the  epoch, 
and  one  in  the  annual  equation),  and  summer  occultations  will  therefore 
give  longitudes  with  greater  accuracy.  , 
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